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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 917 

Περί έγκρίσεως καί θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί 
Ιπιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

“Εχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τά άρθρα 5 παράγρ. 3, 32 παράγρ. 2 καί 36 παράγρ. 2 
τοϋ διά τοϋ Ν. Δ/τος 187/1973 κυρωθέντος Κώδικος Δημο¬ 
σίου Ναυτικοϋ Δικαίου. 

2. Την άπό 20 Μαρτίου 1979 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβου¬ 
λίου Εμπορικού Ναυτικοϋ. 

3. Τήν ύπ’ άριθ. 865/1979 άπό 24.8.1979 γνωμοδότησιν 
τοϋ Συμβουλίου της Έπικρατείας, προτάσει τοϋ έπί της 
Εμπορικής Ναυτιλίας 'ΐπουργοΰ, άπεφασίσαμεν. 

Άρθρον μόνον. 

1. Έγκρίνεται καί τίθεται εΐςέφαρμογήν άπό της δημοσι- 
εύσεώς του εις τήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κανονισμός 
«περί Ιπιθεωρήσεως καί ασφαλείας τουριστικών πλοίων». 

2. Άπό της θέσεως εις έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανονι- 
σμοΰ, καταργεΐται τό Π.Δ. 325/1973 «περί έγκρίσεως καί θέ¬ 
σεως εις έφαρμογήν Κανονισμοΰ «περί Ιπιθεωρήσεως τών 
τουριστικών πλοίων». 

, 3. Εις τήν κατά τήν έννοιαν τοϋ διά τοϋ παρόντος κυρου- 
μένου. Κανονισμοΰ τουριστικά πλοία, δέν έχουν έφαρμογήν αί 
ΐσχύουσαι διατάξεις ετέρων Διαταγμάτων καί Κανονισμών αί 
άφορώσαι εις θέματα άσφαλείας καί έπιθεωρήσεων πλοίων 
ώς καί ένδιαιτήσεως έπιβατών, πλήν τών τοιούτων πρός ας 
ρήτώς άναπέμπει ό κυρούμενος Κανονισμός καί έκείνων αί 


όποϊαι άναφέρονται είς τάς προδιαγραφές, καί τήν καταλλη» 
λότητα τών σωστικών καί πυροσβεστικών μέσων, τών υλικών 
κατασκευής τοϋ Ναυτιλιακού καί τηλεπικοινωνιακού έξο- 
πλισμοϋ. 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

«Περί Ιπιθεωρήσεως τών τουριστικών πλοίων» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ά. 

Γενικαί Διατάξεις. 

Άρθρον 1. 

'Ορισμοί. 

Κατά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ νοείται : 

(α) Ε.Ε.Π. : 'Η έν Πειραιεΐ έδρεύουσα Έπιθεώρησις 
Εμπορικών Πλοίων. 

(β) Τουριστικόν πλοϊον : Παν πλοϊον άπασχολούμενον εις 
τήν έκτέλεσιν κυκλικών πλόων θαλασσίας περιηγήσεως καί 
αναψυχής μεταφορικής ίκανότητος μέχρις 25 έπιβατών. 

(γ) Επαγγελματικόν τουριστικόν πλοϊον : Παν τουριστι¬ 
κόν πλοϊον χρησιμοποιούμενων διά τήν έπί ναύλω μεταφοράν 
έπιβατών. 

(δ) Τουριστικόν πλοϊον άναψυχής: Παν τουριστικόν πλοϊον 
τό όποιον δέν είναι έπαγγελματικόν. 

(ε) Πλοίαρχος : Ό έντεταλμένος ή πράγματι ασκών τήν 
διακυβέρνησιν τοϋ πλοίου. 

(στ) Πλήρωμα : Τό σύνολον τών προσώπων τών ναυτο¬ 
λογημένων έπί τοϋ πλοίου ή ό δπωσδήποτε χρησιμοποιουμέ- 
νων ή άσχολουμένων υπό οίανδήποτε ιδιότητα έν τώ πλοίω 
καί διά τάς άνάγκας τούτου έκτός τοϋ Πλοιάρχου. 

(ζ) Επιβάτης : Παν πρόσωπον έπιβαΐνον τοϋ πλοίου 
έκτός : 

(ι) Τοϋ Πλοιάρχου καί τών μελών τοϋ πληρώματος, καί 

(ιι) Τών "κάτω τοϋ ένός έτους παίδων. 

(η) Έπιβαίνοντες : Ό Πλοίαρχος, τό πλήρωμα καί οί 
έπιβάται. 

(θ) Διεθνής πλοΰς : Ό πλοΰς άπό τίνος Ελληνικού λιμέ- 
νος είς τινα λιμένα τής άλλοδαπής καί άντιστρόφως, ώς καί 
ό πλοΰς μεταξύ λιμένων τής άλλοδαπής. 

(ι) Πλοΰς Μεγάλης ’Ακτοπλοΐας : Ό μή βραχύς έσωπε- 
ρικός πλοΰς, μεταξύ τών λιμένων τοϋ έσωτερικοΰ. 

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ένδακτικώς 
οί πλόες έκ Πειραιώς πρός Κέρκυραν - Βόρειον 'Ελλά&Κ. 
Μυτιλήνην - Κρήτην καί Δωδεκάνησον. 
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(ια) Πλους Μικρας Ακτοπλοΐας : 'Ο βραχύς εσωτερικός 
πλους, κατά τήν διάρκειαν τοϋ οποίου τό'πλοΐον δέν άπομακρί- 
νεται πλέον των 20 ναυτικών μιλίων της πλησιεστέρας 'φρξξς. 

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ένδείκτικώς 
οΐ πλόες έκ Πειραιώς προς Κυκλάδας, Β. Σποράθας, Ζάκυν¬ 
θον, Κεφαλληνίαν, λιμένες Ακαρνανίας καί Άμβρακιχβϋ, προ¬ 
εκτεινόμενοι Ιστω καί μέχρι Κερκύρας ή Πελοποννήσου άνα- 
τολικώς τοϋ Ταινάρου. 

(ιβ) Πλους Περιορισμένης έκτάσεως : *0 βραχυχρόνιος 
πλους εντός ένός ή καί ετέρου συνεχισμένου πρδς αύτόν κόλπου, 
ώς κοά εις προησπισμένας ένάός ή |1κτός κόλπων βαλάοοίας 
περιοχάς, ό όποιος διενεργεϊται συνήθως κατά τήν διάρκειαν 
της ή μέρας. Είς τήν κατηγορίαν παΰτήν περιλαμβάνονται, 
ένδείκτικώς, οί πλόες έκ Πειραιώς'πρός λιμένας Σαρωνικοΰ 
καί Άργολικοϋ έκ λιμένων εντός τοϋ Ν. ή Β. Εύόοϊκοΰ κροζ 
λιμένας Νί^;Β* ΒΚόϊκβδ μέ^ι )Βδλ*υ, βίο λιμένών έντός 
Κορινθιακοί προς λιμένας Κορινθιακού μέχρι Πατρών. 

(ιγ) Τοπικός πλους : Ό πλους μεταξύ λιμένων ή όρμων 
κειμένων άπ’ άλλήλων εις άπόσταβην μή ύπερβαίνουσαν τά 
6 μίλια. ■.■ >’.·' ■ ’’ ■ : 

(ιδ) 'Ημερινός πλους : Ό έκτελούμενος μεταξύ τών ώρών 
06.00 Ιως 22.00 κατά τήν χειμερινήν περίοδον καί 05.00 έως 
23.00 κατά τήν Θερινήν τοιαύτην καί τοϋ οποίου ή συνολική 
διάρκεια δέν υπερβαίνει τάς 12 ώρας. 

(ιε) Π.Α.Ζ.Ε.Θ. :'Η έκάστοτε ίσχύουσα Διεθνής Σύμ- 
βασις «περί άσφοιλείας της άνθρωπίνης ζωής έν θαλάσση». 

(ιστ) Νέον τουριστικόν πλοϊον : Τό τουριστικόν πλοΐον τοϋ 
οποίου ή έγγραφή εις τά Ελληνικά Νηολόγια, ή ή κατασκευή 
του ή μετασκευή του είς τουριστικόν πλοϊον θά άρχίση μετά 
τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

(ιζ) 'Υπάρχον τουριστικόν πλοΐον : Τό τουριστικόν πλοΐον 
τό όποιον δέν είναι νέον. 

"Αρθρον 2. 

"* Εφαρμογή, 

1. Ό παρών Κανονισμός έφαρμόζεται έπί τών κατά τήν 
έννοιαν τοϋ άρθρου 1 περίπτ. β' τοϋ παρόντος, τουριστικών 
πλοίων : 

(α) Ύπό Ελληνικήν σημαίαν, καί 

(β) 'Τπό ξένην σημαίαν, όπου ρητώς ύπό τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος προβλέπεται. 

2. Έπί τών έπαγγελματικών τουριστικών πλοίων παρα- 
λαμβανόντων άνω τών 25 έπιβατών, έφαρμόζονται αί σχετικαί 
πρός τά έπιβατηγά πλοία οίκεΐαι διατάξεις τής κειμένης 
νομοθεσίας. 

> 3. Έπί τουριστικών πλοίων αναψυχής, παραλαμβανόντων 
άνω τών 25 έπιβατών, έφαρμόζονται αί διά τήν κατηγορίαν 
των προβλεπόμεναι διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας. 

4. Τά τουριστικά πλοία όλικοϋ μήκους κάτω τών 6 αέτρων 
ή όλικής χωρητικότητος κάτω τών 5 κόρων, δέν υπάγονται 
στις διατάξεις τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ. Ταΰτα έπιθεωροϋν- 
ται καί έλέγχονται ύπό τών Λιμενικών Αρχών κατά τάς 
όδηγίας τής Ε.Ε.Π. 

"Αρθρον 3. 

Κατηγορίαι τουριστικών πλοίων. - 

1. Διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανονισμού τά τουρι¬ 
στικά πλοία, κατατάσσονται είς τάς άκολούθους Κατηγορίας : 

(α) Κατηγορία I : Τουριστικά πλοία έκτελοϋντα πλόας 
τινάς τών οποίων είναι διεθνείς πλόες. 

(β) Κατηγορία II : Τουριστικά πλοία έκτελοϋντα πλόας 
άπό Τοπικούς μέχρι καί Μεγάλης Ακτοπλοΐας. 

(γ) Κατηγορία III : Τουριστικά πλοία έκτελοϋντα πλόας 
άπό Τοπικούς μέχρι καί Μικράς Ακτοπλοΐας. 

(δ) Κατηγορία IV : Τουριστικά πλοία έκτελοϋντα πλόας 
Τοπικούς καί περιωρισμένης έκτάσεως. 


2. Τουριστικά πλοία μεταφέροντα μέχρι 12 επιβατας, 
έκτελοϋντα βραχείς Διεθνείς πλόας, δύνανται νά ύπαχθοΰν είς 
μίάν τών άνωτέρω Κατηγοριών ΙΙ-ΙΙΙ-ΐν αναλόγως τής^έκ- 
τάσεως καί τών ουσιαστικών χαρακτηριστικών τοϋ πλοϋ. 

3. Τουριστικά πλοία μεταφέροντα άνω τών 12 έπιβατών, 
έκτελοϋντα βραχείς Διεθνείς πλόας, δέον όπως συμμορφοΰνται 
πρός τάς διά τήν κατηγορίαν των διατάξεις τών Δ.Σ. Π ΑΖΕΘ 
καί Δ.Σ. Γραμμών Φορτώσεως. 

4. Έάν λόγω μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών ή έοαρ- 
μογή τών διατάξεων της παραγράφου 3 τοϋ παρόντος ίρθρρυ 
καθίσταται πρακτικώς άδύνατος, ή Ε.Ε.Π. έφαρμόζει "σάς, 
προβλεπόμενες ύπό τών άνωτέρω συμβάσεων 'έξβιρέσεις 
κατατάσσουσα τά πλοία ταϋτα είς μία* τών -Κατηγοριών 
ΙΙ-ΙΙΙ-ΐν τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου, αναλόγως 
τής έκτάσεως καί τών ούσιαατικών χαρακτηριστικών τοϋ 
πλοϋ. 

"Αρθρον 4. 

Επιθεωρήσεις τουριστικών πλοίων. 

1. "Απαντα τά τουριστικά πλοία ύπόκεινται είς έπιθεωρή- 
σεις πρός διαπίστωσιν ότι συμμορφοΰνται πρός τάς διά τήν 
κατηγορίαν των προβλεπομένας απαιτήσεις, ώς κάτωθι : 

(α) Είς άρχικήν έπιθεώρησιν πρό τής θέσεως αυτών έν 
ύπηρεσία, 

(β) είς περιοδικήν έπιθεώρησιν κατά τά είδικώς ύπό τόΰ 
παρόντος οριζόμενα, 

(γ) είς έκτάκτους έπιθεωρήσεις, οσάκις κρίνεται άναγ- 
καΐον. 

2. Καθ’ Ικάστην άρχικήν ή περιοδικήν έπιθεώρησιν άπαντα 
τά τουριστικά πλοία επιθεωρούνται έν πλώ καί έν ξηρά έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς, είς τό κατάστρωμα, τά άνοίγματα, 
τάς θύρας, ίστούς, ιστία, μηχανάς, βοηθητικά μηχανήματα, 
ήλεκτρολογικάς έγκαταστάσεις, πηδάλισν, μέσα άσφαλείας 
έν γένει, χώρους ένδιαιτήσεως καί τηλεποικοινωνιακά μέσα. 
Είδικώτερον έπιθεωροΰνται ; 

(α) σκάφος : Έσωτερικώς καί έξωτερικώς, κατάστρωμα, 
άνοίγματα υπέρ καί ύπό τήν ΐσαλον. στεγαναί θΰραι, φρακταί, 
ύπερκατασκευή, ιστοί, ιστία, άγκυρες, άλυσσίδες καί διατά¬ 
ξεις άποχετεύσεως καί έξαγωγής. 

(β) κύριαι μηχαναί : Αί μηχαναί προώσεως δοκιμάζον¬ 
ται έν λειτουργία πρόσω ανάποδα καί κράτει καί έλέγχονται 
τά βοηθητικά μηχανήματα, τά συστήματα ψύξεως καί λι- 
πάνσεως, χοάνες καί έλικες. 

(γ) σύστημα έκκινήσεως : Έν λειτουργία. 

(δ) μηχανισμός έλέγχου : 'Οπτικώς καί κατά τήν διάρ¬ 
κειαν λειτουργίας τών μηχανών. 

(ε) βοηθητικά μηχανήματα : Έν λειτουργία· 

(στ) συστήματα καυσίμου : Αί δεξαμεναί καυσίμου, τά 
έξαεριστικά, αί σωληνώσεις καί τά έπιστόμια αυτών, ώς 
καί οί ένδεΐκται της στάθμης καυσίμων. 

(ζ) βαλβίδαι θαλάσσης καί φρακτών : 'Οπτικώς καί έν 
λειτουργία, 

(η) 'Υδροσυλλέκται καί συστήματα στραγγίσεως, φύλτρα, 
σωληνώσεις καί ή λειτουργία τών αντλιών. 

(θ) Ηλεκτρικά! έγκαταστάσεις : Αγωγοί ήλεκτρικοϋ 
ρεύματος, μονώσεις, διακόπται, άσφάλειαι, γεννήτριαι, κινη¬ 
τήρες καί συσσωρευτές. 

(ι) Μέσα άσφοιλείας : Σωστικά, πυροσβεστικά καί λοιπά 
μέσα άσφοιλείας τοϋ πλοίου, έλέγχονται λεπτομερώς. 

(ια) Συσκευαί, όργανα καί λοιπά μέσα ναυσιπλοΐοις : 
Έν λειτουργία· 

(ιβ) Πηδάλιον : Έν λειτουργία· 

(ιγ) Χώροι ένδιαιτήσεως : "Απαντες οί χώροι ένδιαιτή- 
σεως, υγιεινής, μαγειρεία, κυλικεία καί τά διατιθέμενα μέσα 
λεπτομερώς. 

(ιδ) Τηλεπικοινωνιοικά μέσα : Ελέγχονται έν λειτουργία- 

3. Μετά τήν συμπλήρωσιν έκάστης έπιθεωρήσεως καί έφ’ 
όσον τό πλοΐον συμμορφοΰται πρός τάς διά τήν κατηγορίαν 
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του προβλ,επομϊνας · Απαιτήσεις, έχδίδετχι τό οίκεΐον κατά 
περίπτωσιν Πιστοποιητικών άξιοπλοίας. 

Άρθρον 5. 

Προδιαγραφαί ειδών έξοπλισμοϋ. 

Τά άπαιτούμενα ύπό τοϋ παρόντος Κανονισμού διά πάσης 
κατηγορίας τουριστικά πλοία υλικά, είδη, συσκευαί καί έν 
γένει μέσα έξοπλισμοϋ, σωστικά, πυροσβεστικά, τηλεπι¬ 
κοινωνιακά καί λοιπά μέσοτ πρέπει νάπληροΰν τούςκίρΟυς 
καί προδιαγραφάς κατασκευής, κατανομής, τοποθετήσεως, 
συντηρήσεως καί χειρισμού, των οικείων κατά περίπτωσιν 
Κανονισμών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

Επαγγελματικά τουριστικά πλοία. 

ν .. ; Άρθρον 6. 

'Τποβλητέα στοιχεία δι’ έλληνικά έπαγγελματικά τουριστικά 

πλοία. 

1. Διά τον έφοδιασμόν τό πρώτον τών έπαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων διά Πρωτοκόλλου Γενικής Έπιθεωρή- 
σεως (Π.Γ.Ε.) ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας (Π.Α.) Απαι¬ 
τείται ή υποβολή είς Ε.Ε.Π. προς έλεγχον, τών κατωτέρω εις 
τριπλοϋν στοιχείων, σχεδίων καί μελετών : 

α. Διά πλοία όλικοΰ μήκους άνω τών 15 μέτρων ή μεταφο¬ 
ρικής ίκανότητος άνω τών 12 έπιβατών ώς καί διά τά έκτε- 
λοϋντα πλόας Κατηγορίας I Ανεξαρτήτως μήκους : 

(ι) Τά προβλεπόμενα Από τάς ΐσχυούσας διατάξεις, διά τον 
έλεγχον τής ύποδιαιρέσεως και εύσταθείας των, άναλ.όγως 
τής κατηγορίας των. 

(ιι) Σχέδιον Γενικής διατάξεως έμφαϊνον τούς χώρους 
ένδιαιτήσεως έπιβατών καί πληρώματος. 

(ιιι) Σχέδιον Ασφαλείας δεικνϋον τήν 7τυρίμαχον προστα¬ 
σίαν (έφ’ όσον ύφίσταται τοιαύτη) τάς λήψεις πυρκαϊάς, τά 
7ϊυροσβεστικά καί τά σωστικά μέσα. . 

(ιν) Πλήρη στοιχεία περί τών μηχανών καί μηχανημάτων 
δικτύου άντλήσεως κυτών, μέσων πυροσβέσεως, σωστικών 
μέσων, έξαντλήσεως κυτών, Αερισμού, κλιματισμού, ταχύ- 
τητος, χωρητικότητος δεξαμενών καυσίμων καί ποσίμου ΰδα- 
τος, τηλεπικοινωνιακών μέσων, πηγών ένεργείας καί λοιπών 
συστημάτων Ανάγκης. 

β) Διά πλοία όλικοΰ μήκους κάτω τών 15 μέτρων ή μετα¬ 
φορικής ίκανότητος μέχρι 12 έπιβατών πλήν τών έκτελούν- 
των πλόες Κατηγορίας I : 

(ι) Τά προβλεπόμενα άπό τάς ΐσχυούσας διατάξεις, διά 
τόν έλεγχον τής ύποδιαιρέσεως καί εύσταθείας των, άναλ.ό¬ 
γως τής κατηγορίας των. ·. 

(ιι) Σχέδιον γενικής διατάξεως έμφαϊνον τούς χώρους 
ένδιαιτήσεως έπιβατών καί πληρώματος. 

(ιιι) Πλήρη στοιχεία περί τών μηχανών καί μηχανημά¬ 
των, μέσων πυροσβέσεως, σωστικών μέσων, έξαντλήσεως 
κυτών, Αερισμού κλιματισμού, ταχύτητος, χωρητικότητος 
δεξαμενών καυσίμων καί ποσίμου ΰδατος, τηλεπικοινωνιακών 
μέσων, πηγών ένεργείας, Αναγκαίων συστημάτων. 

γ) Διά τά τουριστικά πλοία ολικής χωρητικότητος άνω 
τών 50 κόρων, τά όποια έκ τών οικείων περί Αναγνωρίσεως 
διατάξεων ύποχρεοϋνται είς άναγνώρισιν ώς έπιβατηγα, Απαι¬ 
τούνται τά αύτά ώς άνω σχέδια, στοιχεία καί μελέται, κατα 
κατηγορίαν πλοίων, διά δέ τά έπίσης ύπόχρεα είς Αναγνώ- 
ρισιν τουριστικά πλοία όλικής χωρητικότητος κάτω τών 50 
κόρων, Απαιτείται μόνον Ιν σκαρίφημα γενικής διατάξεως 
έμφαϊνον άπαραιτήτως καί τάς διαστάσεις τοΰ σκάφους, συ- 
νοδευόμενον καί υπό περιγραφής τής όλης κατασκευής καί 
προωστηρίου έγκαταστάσεως. 

2. 'Η Ε.Ε.Π. δύναται νά Απαλλάξη συγκεκριμένου πλ.οΐον 
ή κατηγορίαν πλοίων έκ τής υποβολής ώρισμένων έκ τών 
έν παραγράφω 1 σχεδίων, έφ’ όσον κρίνη ταΰτα μή Αναγ¬ 


καία ώς έκ τοΰ τύπου, τοΰ μεγέθους καί τοΰ ύλικοΰ κατα¬ 
σκευής των. * ν 

3. (α) Προκειμένου περί έπαγγελματικών τουριστικών 
πλοίων παραγομένων έν σειρά είς τήν Αλλοδαπήν, βάσει έφ’ 
άπαξ έγκεκριμένων υπό άρμοδίας κρατικής Αρχής σχεδίων,; 
καί έν Αδυναμία προσκομίσεως τών είς τό παρόν άρθρον μνη-, 
μονευομένων σχεδίων, ή Ε.Ε.Π. δύναται νά μή άπαιτήση τήν 
ύποβολήν τών σχεδίων τούτων καί νά έκδίδη τά προβλεπόμενα 
κατά περίπτωσιν πιστοποιητικά έπί τή βάσει πιστοποιητικού 
τής ώς άνω Αλλοδαπής Αρχής, έξ οδ θά προκύπτη συμμόρφω- 
σις τοΰ συγκεκριμένου πλοίου πρός τά έγκεκριμένα ύπό τής 
Αρχής ταύτης σχέδια, μελέτας καί λοιπά στοιχεία, τόν μέγι- 
στον έτητρεπόμενον Αριθμόν έπιβαινόντων καθώς καί τήν ίκ- 
τασιν τών πλόων διά τούς όποιους κρίνεται τοΰτο κατάλληλον. 

(β) Ή κατά τά Ανωτέρω έκδοσις τών οικείων πιστοποιη¬ 
τικών διενεργεΐται ύπό τήν προϋπόθεσιν 'βτι εις τήν Ε.Ε.Π. 
έχουν κατατεθή 5λα τά προβλεπόμενα ύπό τοΰ παρόντος σχέ¬ 
δια, μελέται καί λοιπά στοιχεία διά τό πρότυπον σκάφος τής 
σειράς. 

. (γ) Ανάλογος διαδικασία Ακολουθείται καί προκειμένου 
περί έπαγγελματικών τουριστικών πλοίων παραγομένων έν 
σειρά ®ΐζ Ελλάδα. 

4. Επιτρέπεται όπως τά έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου προβλεπόμενα Π.Γ.Ε. ή Π.Α., έκδίδονται καί ύπό τοΰ 
Έλληνικοΰ Νηογνώμονος βάσει τών ύποβαλλομένων είς τού¬ 
τον σχεδίων καί μελετών, περί τών οποίων τό παρόν άρθρον 
ύπό τήν προΰπόθεσιν τής Αναγνωρίσεως ώς έπιβατηγών τών 
ύποχρέων πρός τοΰτο πλοίων. Ό Ελληνικός Νηογνώμων 
ύποχρεοΰται νά ένημερώνη σχετικώς τήν Ε.Ε.Π. περί τών 
έκδιδομένων ύπ’ αύτοΰ Π.Γ.Ε. ή Π.Α. άποστέλλων άντί- 
γραφον τούτων, ώς καί Αντίγραφα τών άπαιτουμένων, συμ¬ 
φώνους.πρός τά Ανωτέρω, σχεδίων καί μελετών. 

’Άρθρον 7. , 

Έπιθεώρησις καί έκδοσις Πιστοποιητικών άξιοπλοίας 
έπαγγελματικών τουριστικών πλοίων. 

1. Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία ύπό Ελληνικήν;, 
σημαίαν ύπόκεινται είς Αρχικήν καί περιοδικάς έτησίας έπι- 
θεωρήσεις εΐτε ύπό τής Ε.Ε.Π· εϊτε ύπό τοΰ Ελληνικού 
Νηογνώμονος πρός διαπίστωσιν ότι συμμορφοΰνται πρός τάς 
διά τήν κατηγορίαν των προβλεπομένας Απαιτήσεις τοΰ πα¬ 
ρόντος Κανονισμοΰ. 

2. Μετά τήν συμ,πλήρωσιν έκάστης τών Ανωτέρω επιθεω¬ 
ρήσεων, ταΰτα εφοδιάζονται ύπό τής Ε.Ε.Π. ή τοΰ Έλληνικοΰ 
Νηογνώμονος, βάσει τών έκθέσεων τών επιθεωρητών αυτών : 

(α) Πλοϊα Κατηγορίας I μεταφέροντα άνω τών 12 έπιβα¬ 
τών, διά Πιστοποιητικού. Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου, 
έκδιδομένου κατά τάς διατάξεις τής Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ καί τοΰ 
παρόντος Κανονισμού. 

(β) Πλοϊα περί ών ή παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 3, διά Πι¬ 
στοποιητικού Ασφαλείας καί Πιστοποιητικού Απαλλαγής 
έκδιδομένων κατά τις διατάξεις τής Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ καί τοΰ 
παρόντος Κανονισμού. 

(γ) Πλοϊα Κατηγοοίας I μετχκέοοντχ μέχρι 12 έπιβίτας, 
ώς καί Κατηγοριών II. ΙΙΙ καί IV Ανεξαρτήτως άριθμοΰ έπι¬ 
βατών, διά Πρώτοκόλλ.ου Γενικής Έπιθεωρήσεως έκδιδο- 
μένου κατά τάς κειμένας διατάξεις καί τάς τοιαύτας τοΰ πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. 

3..'Η Ε.Ε.Π. δύναται βάσει αίτήσεως τοΰ ενδιαφερομένου 
καί κατόπιν έξουσιοδοτήσεως τής Προξενικής V ρ ής έτέρας 
Χώρας, νά προβή είς Ιπιθεώρησιν έπαγγελματικών τουριστι¬ 
κών πλοίων φερόντων τήν σημαίαν τής Χώρας ταύτης καί 
νά έκδώση Πιστοποιητικού Ασφαλείας επιβατηγού πλοίου ή 
Πρωτόκολλον Γενικής Έπιθεωρήσεως κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος. 

4. Είδικώς διά τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοϊ* τά 
οποία κατά τήν ύποβολήν αίτήσεως των πρός νηολύγηά^®“Μή 
σκονται εις τήν Αλλοδαπήν, δύνανται αί προξενϋέαί*Α^έ%κϋ{{ 
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Άρχαί της Ελλάδος νά άναγνωρίζουν προσωρινώς ώς Ισχυρά 
τά προσκομιζόμενα εις αύτάς άλλοδαπά Πιστοποιητικά άξιο- 
πλοίας των πλοίων τούτων, έφ’ δσον είναι έν ίσχύι καί επιτρέ¬ 
πεται βάσει αύτών ή έκτέλεσις πλοϋ μέχρις 'Ελλάδος, προς 
διεύκόλυνσιν των πλοίων, δπότε καί θά έκτελοϋν την άρχικήν 
των έπιθεώρησιν άμα τω κατάπλφ των εις Ελληνικών λιμένα 
κατά τά άνωτέρω. 

"Αρθρον 8. 

"Ελεγχος έπαγγελματικών τουριστικών πλοίων. 

Τ. "Απαντα τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία - ύπό- 
κεινται είς έλεγχον ύπο της ΕΕΠ καί των Λιμενικών Αρχών, 
πρώς διαπίστωσιν. δτι : 

(α) Φέρουν τώ προβλεπόμενον κατά περίπτωσιν έν ίσχύι 
Πιστοποιητικύν, έκΐϊιδόμενον : 

(ι) διά τά Ελληνικά πλοία ύπώ της Ε.Ε.Π. ή τοϋ Ελληνι¬ 
κού Νηογνώμονος, 

(ιι) διά τά ύπο ξένας σημαίας πλοία, ύπο της άρμοδίας 
Αρχής τής Χώρας τήν σημαίαν τής οποίας φέρουν ή έξου- 
σΐοδοτημένου ύπ’ αυτής οργανισμού. 

(β) 'Η πραγματική κατάστασις τοϋ πλοίου, άνταποκρί- 
νεται πρώς τάς Ινδείξεις τοϋ Πιστοποιητικού. 

2. (α) Έπαγγελματικά τουριστικά πλοία ύπο ξένας ση¬ 
μαίας, έφ’ δσον βάσει τών κειμένων διατάξεων παραλαμβά- 
νουν έπιβάτας έξ Ελληνικών λιμένων, εξαιρέσει τών περι¬ 
πτώσεων εκτάκτων προσεγγίσεων, δέον δπως άνεξαρτή- 
τως εάν ταϋτα είναι έφωδιασμένα διά πιστοποιητικού έκδο- 
θέντος ύπο τής Αρχής τής Χώρας τήν σημαίαν τής οποίας 
φέρουν ή εξουσιοδοτημένου ύπ’ αύτής ’Οργανισμοϋ, συμ- 
μορφοΰται καί προς τάς διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

(β) 'Η κατά τ’ άνωτέρω συμμόρφωσις άποδεικνύεται διά 
Πιστοποιητικού Ελέγχου ξένου επαγγελματικού τουριστι¬ 
κού πλοίου (νΈΚΙΡΙΰΑΤΙΟΝ ΟΟΝΤΚΟΕ ΟΕΚΤΙΡΙΕΑ- 
ΤΕ) έκδιδομένου ύπώ τής Ε.Ε.Π. 

(γ) Έπαγγελματικά τουριστικά, πλοία ύπο ξένας σημαίας, 
έφωδιασμένα διά Πιστοποιητικού έκδοθέντος ύπο τής Ε.Ε.Π. 
άπαλλάσσονται τού έφοδιασμοϋ διά τού προβλεπομένου ύπο 
τής παρ. 2 περιπτ. (β) τού παρόντος άρθρου πιστοποιητικού 
ελέγχου. 

3. (α) Έπαγγελματικά τουριστικά πλοία μή συμμορφού- 
μενα προς τάς διατάξεις τών παρ. 1 καί 2 τού παρόντος άρ¬ 
θρου, άπαγορεύεται όπως παραλαμβάνουν έπιβάτας. 

(β) Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή έλέγχουσα Αρχή ένη- 
μερώνει διά ταχυτέρου μέσου τήν Προξενικήν Αρχήν τής 
χώρας τήν σημαίαν τής οποίας φέρει τό πλοΐον. 

"Αρθρον 9. 

Απαιτήσεις ναυτιλιακού τομέως. 

Α'. Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγορίας I 
πρέπει νά φέρουν : . 

1. Σωστικά μέσα : 

(α) Έφ’^δσον μεταφέρουν άνω τών 12 έπιβατών, τά προ- 
βλ,επόμενα ύπο τών διατάξεων τής ΔΣ ΠΑΖΕΘ καί τών οι¬ 
κείων έσωτερικών Κανονισμών, διά πλοία τής Κατηγορίας 
των. 

(β) Εφ δσον μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας : 

(ι) σωσίβιους λέμβους άνακρεμωμένας έκ καταλλήλων μέ¬ 
σων καθαιρέσεως δι’ άπαντας τούς έπιβαίνοντας ή πνευστάς 
σωσιβίους σχεδίας καθαιρέσεως ή ρίψεως, ισοδυνάμου χωρη- 
τικότητος, " 1 

(ιι) δυο (2) κυκλικά σωσίβια τοποθετημένα παρά τήν 
γέφυραν, έκ τών οποίων τό έν έφωδιασμένον διά σωσιβίου 
ρυματίου, μήκους δέκα πέντε (15) τούλάχιστον μέτρων καί 
αυτομάτου συσκευής φωτισμού, 

(ιιι) άτομικάς σωσιβίους ζώνας δι’ άπαντας τούς έπιβαί¬ 
νοντας σύν 10 %, καί 


(ιν) παιδικάς σωσιβίους ζώνας είς ποσοστών. 10 % τοϋ 
αριθμού τών έπιβατών. 

2. Φωτιστικά σήματα κινδύνου, φυλασσόμενα έντώς 
ύδατοστεγοΰς κιβωτίου : 

(α) Τρεις (3) φωτοβολίδας αλεξιπτώτου έρυθροΰ χρώ¬ 
ματος, . 

(β) Τρία (3) βεγγαλικά χειρός, 

(γ) Δύο (2) συσκευάς παραγωγής καπνού. 

3. Ναυτιλιακά δργανα - Χάρτα*: 

(α) "Εν (1) ζεύγος διοφθάλμων, 

(β) Κοινήν βολίδα ή ήχοβολιστικήν συσκευήν, 

(γ) Μαγνητικήν πυξίδα, 

(δ) Πίνακα σημάτων διασώσεως, 

(ε) Κοινών προβολέα σημάτων χέιρώς ή περίβλεπτον φανών 
έπί κεραίας μετά χειριστηρίου, 

(στ) Δύο (2) Έλληνικάς σημαίας, 

(ζ) Φανών θυέλλης, 

(η) Χάρτας περιοχής πλόων μετά διπαραλλήλου καί δια¬ 
βήτου. 

4. Πυροσβεστικά μέσα : 

(α) Πλοία ολικού μήκους άνω τών 15 μέτρων : 

(ι) Μόνιμον μηχανοκίνητον αντλίαν πυρκαϊάς έστω καί 
έξήρτημένην ή χειροκίνητον τοιαύτην, ή φορητήν αντλίαν πυρ- 
καΐάς κινουμένην δι’ οίουδήποτε έκ τών ώς άνω τρόπων, δυνα- 
μένην νά παρέχη προβολήν δδατος τούλάχιστον 5 μέτρων. ' II 
αντλία αδτη δυνατών νά είναι ή τοιαύτη έξαντλήσεως κυτών 
έφ’ δσον έξασφοιλίζεται ή περίπτωσις άναρροφήσεως έκ τής 
θαλάσσης καί καταθλίψεως είς τών όθόνινον σωλήνα. 

(ιι) Εύκαμπτον σωλήνα πυρκαϊάς έπαρκοΰς μήκους μεθ’ 
ένώς άκροσωληνίου κοινού καί ένώς τοιούτου ραντισμοΰ ή ένώς 
άκροσωληνίου μικτού τύπου διά τών όποιων θά δύναται νά 
παρασχεθή δδωρ είς οΐονδήποτε σημεΐον τοϋ πλοίου. 

(ιιι) Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρας δδατος ή Ισάριθμα 
πυράντλια μετ’ άναδέτου, 

(ιν) Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρας καταλλήλους διά 
πυρκαϊάν ύγρών καυσίμων καί ένα φορητών πυροσβεστήρα 
κατάλληλον διά πυρκαϊάν προερχομένην έξ ηλεκτρικού ρεύ¬ 
ματος. 

(β) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων : 

(ι) "Ενα (1) φορητών πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν ύγρών καυσίμων, 

(ιι) Ένα (1) φορητών πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν προερχομένην έξ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 

(ιιι) Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρας δδατος ή ισάριθμα 
πυράντλια μετ’ άναδέτου. 

5. Πυρίμαχος προστασία: 

(α) Εφ’ δσον μεταφέρουν άνω τών 12 έπιβατών, ύποχρε- 
οϋνται είς συμμόρφωσιν πρώς τάς διατάξεις τοϋ μέρους Δ',. 
τού Κεφαλαίου II τής Δ.Σ. ΠΑΖΕ0 τάς άναφερομένας διά 
τά κάτω τών 36 έπιβατών Ε/Γ πλοία. 

(β) ’Εφ’ δσον μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας, τά νέα με¬ 
ταλλικά έπαγγελματικά πλοία άνω τών 15 μέτρων μήκους, 
υποχρεοΰνται είς μόνωσιν τών οριακών χωρισμάτων (διαφρα¬ 
γμάτων - καταστρωμάτων) τοϋ μηχανοστασίου, άνάλογα 
πρώς τώ είδος τών παρακειμένων χώρων. 

; Τα προβλεπομενα ύπώ τών Διεθνών Κανονισμών πρώς 
αποφυγήν συγκρούσεως σχήματα, φανούς καί λοιπά μέσα. 

Β · Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγορίας II 
πρέπει νά φέρουν άπαντα τά προβλεπόμενα κατά τά άνωτέρω 
έν παραγράφφ Α'. 1(β), 2,3,4,5 (β) καί 6 σωστικά - πυρο¬ 
σβεστικά μέσα, πυρίμαχον προστασίαν (έφ’ δσον μεταφέρουν 
άνω τών 12 επιβατών), ναυτιλιακά δργανα καί λοιπά έφόδια. 

Γ'. Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγορίας ΙΙΙ 
καί IV πρέπει νά φέρουν : 

1. Σωστικά μέσα : 

(α) (1) Τα πλοία κατηγορίας IV πρέπει νά φέρουν σω- 
σιδιους λέμβους ανακρεμωμένας έπί καταλλήλων μέσων κα- 
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■ίίαιρέσεως ίι’ άπαντας τούς «χιδαίνοντας η σωσίβιους σχεδίας 
ή κοινάς λέμβους (κλασσικού η πνευστού τόκου) ή πλευστι- 
κάς σασκευας ισοδυνάμου χωρητικάτητος. 

(2) Τά πλοία Κατηγορίας III πρέπει νά φέρουν σωσίβιους 
λέμβους άνακρεμωμένας επί καταλλήλων μέσων καθαιρέσεως 
δι’ άπαντας τούς έπιβαίνοντας ή σωσίβιους σχεδίας. 

(β) Δύο (2) κυκλικά σωσίβια τοποθετημένα παρά τήν 
γέφυραν^ έκ των οποίων τύ !ν έφωδιασμένον διά σωσιβίου 
Ρ«μ*τί^υμήκους 15 το^άχιστρν ^ρών ^,αύ^ι^ου 
συσκευής φωτισμού, 

(γ) Άτομικάς σωσιβίους ζώνας δι’ άπαντας τούς έπιβαί¬ 
νοντας σύν 10 %, 

(δ) Παιδικάς σωσιβίους ζώνας είς ποσοστύν 10% τοϋ 
άριθμοϋ των επιβατών. 

2. Φωτιστικά σήματα κινδύνου φυλασσόμενα έντός υδατο¬ 
στεγούς κιβωτίου : 

(α) Τρεις (3) φωτοβολίδας άλεξιπτώτου έρυθροϋ χρώμα - 
τος, 

(β) Τρία (3) βεγγαλικά χειρός, καί 
(γ) Δύο (2) συσκευάς παραγωγής καπνού. 

3. Ναυτιλιακά όργανα - χάρται : 

(α) Κοινήν βολίδα, 

(β) Μαγνητικήν πυξίδα, 

(γ) Κοινόν προβολέα σημάτων χειρός, έφ’ όσον δέν φέρουν 
περίβλεπτον φανόν έπ'ι κεραίας. 

(δ) Δύο (2) Έλληνικάς σημαίας, 

(ε) Φανόν θυέλλης, 

(στ) Χάρτας περιοχής πλόων μετά διπαραλλήλου καί δια¬ 
βήτου 

(ζ) Ζεύγος διοφθάλμων (διά τά πλοία Κατηγορίας III). 

4. Πυροσβεστικά μέσα : 

(α) Πλοία όλικού μήκους άνω των 15 μέτρων : 

(ι) Μόνιμον ή φορητήν άντλίαν πυρκαϊας, δυναμένην νά 
παρέχη τούλάχιστον μίαν ικανοποιητικήν προβολήν υδατος 
είς οίόνδήποτε σημεΐον τού πλοίου, 

(ιι) "Ενα (1) τούλάχιστον όθόνινον ή έξ έτέρου καταλλή¬ 
λου υλικού, σωλήνα πυρκαϊας επαρκούς μήκους πρός έξασφά- 
λισιν τής ανωτέρω προβολής υδατος, μεθ’ ένός άκροσωληνίου 
κοινού καί ένός τοιούτου ραντισμού ή ένός άκροσωληνίου μι¬ 
κτού τύπου, 

(ιιι) Δύο (2) πυράντλια μετ’ άναδέτου, 

(ιν) "Ενα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν υγρών καυσίμων καί ενα φορητόν πυροσβεστήρα 
κατάλληλον διά πυρκαϊάν παρεχομένην έξ ήλεκτρικοΰ ρεύμα¬ 
τος. 

(β) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων : 

(ι) "Ενα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν ύγρών καυσίμων. 

(ιι) "Ενα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν προερχομένην έξ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 

(ιιι) Δύο (2) πυράντλια μετ’ άναδέτου. 

5. Πυρίμαχος προστασία : Τήν προβλεπομένην ύπό τής 
παραγράφου Α' 5(β) τού παρόντος άρθρου προστασίαν, έφ’ 
δ,σον μεταφέρουν άνω τών 12 έπιβατών. 

6. Τά προβλεπόμενα ύπό τών Διεθνών Κανονισμών πρός 
άποφυγήν συγκρούσεως σχήματα φανούς καί λοιπά μέσα. 

7. Ή Ε.Ε.Π. δύναται νά άπαλλάσση πλοία Κατηγορίας 
III έκ τής ύποχρεώσεως έφοδιασμοΰ των διά σωσιβίων λέμ¬ 
βων ή σωσιβίων σχεδιών καί άντ’ αύτών νά έπιτρέπη τόν 
έφοδιασμόν των διά κοινών λέμβων (κλασσικού ή πνευστού 
τύπου) ή πλευστικών συσκευών, έφ’ όσον κρίνει ότι ή φύσις 
καί αΐ εΐδικαί συνθήκαι συγκεκριμένου πλοΰ δέν καθιστούν 
τά άνωτέρω σωστικά μέσα (σωσιβίους λέμβους ή σχεδίας) 
άπαραίτητα. 

Δ'. Γενικώτεραι διατάξεις ναυτιλιακού τομέως : 

1. *Η Ε.Ε.Π. δύναται, είς περιπτώσεις πλόων εις τούς 
οποίους δέν έφαρμόζονται αί διατάξεις τής Δ. Σ. ΠΑΖΕΘ 


καί άναλόγ’ως τής φύσεως καί διαρκείας αύτών, νά έπιτρέπη 
όπως αί φερόμεναι έπί τών έκτελούντων τοιούτους πλόας 
πλοίων σωσίβιοι σχεδίαι, μή πληρούν πάντοτε τάς προβλεπο- 
μένας ύπό τών οικείων διατάξεων τής άνωτέρω Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ 
άπαιτήσεις. 

2. Επαγγελματικά τουριστικά πλοία, Κατηγοριών II 
καί III, όλικού μήκους μέχρι 15μ·, τά όποια είναι ιστιοφόρα 
ειδικής κατασκευής (ΒΑΚΕ ΒΟΑΤδ) μετά βοηθητικού 
κινητήρος καί έκναυλοΰνται άνευ μονίμου πληρώματος είς 
ναυταθλητάς, δύνανται άντί πνευστών σωσιβίων σχεδιών 
νά φέρουν πνευστάς λέμβους χώρητικότητος δι’ άπαντας 
τούς έπιβάίνοντας, αί όποϊαι άπό άπόψεως κατασκευής, 
λειτουργικότητος καί έφοδίων, είναι έγκεκριμέναι άπό τήν 
άρμοδίαν άρχήν τής Χώρας κατασκευής της διά χρήσιν έπί 
πλοίων έκτελούντων άναλόγους πλόας. 

3. Τά ώς άνω ιστιοφόρα έπαγγελματικά πλοία (ΒΑΚΕ 
ΒΟΑΤδ) όλων τών κατηγοριών, πρέπει νά φέρουν ζώνας 
άσφαλείας διά τό 50 % τών έπιβαινόντων. 

"Αρθρον 10. 

Στεγανή ύποδιαίρεσις—εύστάθεια. 

1. Έπάγγελματίκά τουριστικά πλοία Κατηγορίας I μετα- 
φέροντα άνω τών 12 έπιβατών, πρέπει νά συμμορφοΰνται 
πρός τάς διά τήν κατηγορίαν των προβλεπομένας άπαιτήσεις 
τής Διεθνούς Συμβάσεως «περί άσφαλείας τής άνθρωπίνης 
ζωής έν θαλάσση» καί τής έσωτερικής νομοθεσίας. 

2. "Απαντα τά . λοιπά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία 
άνεξαρτήτως μήκους, πρέπει νά συμμορφοΰνται πρός τάς 
διά τήν Κατηγορίαν των άπαιτήσεις τής ίσχυούσης έσωτε¬ 
ρικής νομοθεσίας περί στεγανής ύποδιαιρέσεως καί εύστα- 
θείας διά πλοία μήκους κάτω τών 31 μέτρων. 

"Αρθρον 11. 

Γραμμαί Φορτώσεως. 

1. Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία, πρέπει νά συμ- 
μορφούνται πρός τάς οικείας διατάξεις τών Διεθνών Συμ¬ 
βάσεων περί γραμμών φορτώσεως, έφ’ όσον έμπίπτουν είς 
ταύτας, άλλως πρός τάς διατάξεις τού έκάστοτε ίσχύοντος 
οίκείου εσωτερικού Κανονισμού. 

2. Τά κάτω τών 24 μέτρων «νέα» καί τά μέχρις 150 κοχ. 
«υπάρχοντα» ύποχρεοΰνται νά συμμορφοΰνται πρός τάς 
ύπό τής Ε.Ε.Π. καθοριζομένας άπαιτήσεις διά σχετικών 
έγκυκλίων οδηγιών της. 

3. Διά τά μνημονευόμενα είς τήν παράγραφον 3 (α) τού 
άρθρου 6 τού παρόντος Κανονισμού έπαγγελματικά τουρι¬ 
στικά πλοία θά πιστοποιήται έπίσης στήν Ε.Ε.Π. ύπό τής 
άρμοδίας Αρχής τής αλλοδαπής ή άκρίβεια τών στοιχείων 
είς ότι άφορά τίς γραμμές φορτώσεως. Είς τήν Ε.Ε.Π. θά 
προσκομίζεται έπίσημος ήτιολογημένη βεβαίωσις διά τάς 
περιπτώσεις όπου δέν προβλέπονται στοιχεία γραμμών φορ¬ 
τώσεως, όπότε δέν θά έχουν έφαρμογήν αί είς τάς παραγράφους 
1 καί 2 τού παρόντος άρθρου διατάξεις πλήν τών περιπτώσεων 
τών πλοίων τά όποια έμπίπτουν είς τάς διατάξεις τής Δ.Σ. 
«περί γραμμών φορτώσεως». 


"Αρθρον 12. 


Φαρμακευτικόν καί ύγειονομικόν ύλικόν. 


1. Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγορίας I, II 
καί ΙΙΙ πρέπει νά φέρουν τό κατωτέρω φαρμακευτικόν καί 
ύγειονομικόν ύλικόν : 


(α) Μερκιουρωχρώμ 
(β) Οινόπνευμα λευκόν 
(γ) Όξυζενέ 

(δ) ’Αλοιφή έγκαυμάτων 
(ε) Δισκία άναλγητικά, άντιπυρετικά 
(στ) Δισκία άναλγητικά, παυσίπονα 


200 γραμμάρια 
500 » 

1000 » 

3 σωληνάρια 
50 ' ; 

1 κυτίον (κοινά 
παυσίπονα) 
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(ζ) Δισκία άντιόξυνα 
' (η) Δισκία σπασμολυτικά 

(0) Δισκία κατά της ζάλης, ναυτίας, 
ιλίγγων, εμμέτων 
(ι) Δισκία άντιδιαρροϊκά 


(ια) Περιφερικά, αναληπτικά—καρ¬ 
διοτονωτικά (σταγόνες) 


(ιβ) Άντιβιωτικά ΤΕΤΚΑΟΥΟΛΝΕ 
των 250 τη§. 

(ιγ) Κεντρικά καρδιοτονωτικά 
(ΤΚΙΝΙΤΚΙΝΕ) 

(ιδ) Χανζαπλάστ ή τραυμαπλάστ 

(ιε) Λευκοπλάστ 

(ιστ) Επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών 
(ιζ) Ελαστικοί έπίδεσμοι 

(ιη) Γάζες αποστειρωμένες 

(ιθ) Βάμβαξ 
(κ) Χειρουργική ψαλις 
(κα) Χειρουργική λαβίς 
(κβ) Βελονοκάτοχον 
(κγ) Βελόνες ραφής δέρματος 

(κδ) Παγοκύστις 

(κε) Θερμοφόρα 

(κστ) Θερμόμετρα 

(κζ) Ταινία Α8ΜΑΚ 

(κη) Σύριγγες έφ’ άπαξ χρήσεως 

(κθ) Ιατρικός οδηγός 


1 κυτίον 

1 κυτίον (έπί έλ¬ 
κους ή κολικού) 

50 

50 χαπάκια (έπί 
διάρροιας καί έν- 
τερικής διαταρα¬ 
χής)· 

2 φιαλίδια 80— 
ΕυΟΟΚΤΕΖ (έπί 
λιποθυμικών κα¬ 
ταστάσεων, σοκ 
καί καρδιακών δια¬ 
ταραχών ). 

30 κάψουλες 

30 δισκία 
50 τεμάχια διαφό¬ 
ρων μεγεθών 
-1 κυτίον πλάτους 
7,50 εκατοστών 

20 

6 (3 μικρού καί 

3 μέσου μεγέθους) 
5 πακέττα τών 10 
κυτίων 

250 γραμμάρια 
1 
1 
1 

5 (διαφόρων μεγε¬ 
θών) 

1 

1 

2 

1 

10 (5 τών 5 οο 
καί 5 τών ΙΟοο) 
1 


2. Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγορίας IV 
πρέπει νά φέρουν τό κατωτέρω φαρμακευτικόν καί υγειο¬ 


νομικόν υλικόν 


(ιστ) Γάζες άποστειρωμέναι 2 πακέττα τών. 10 

κυτίων 

(ιζ) Βάμβαξ 250 γραμμάρια. 

3. Τά ανωτέρω όνομαστικώς άναφερόμενα φάρμακα δύ- 
νανται νά άντικαθίστανται υπό ετέρων της αυτής θεραπευτι¬ 
κής ΐκανότητος. 

4. Τό άνωτέρω φαρμακευτικόν καί υγειονομικόν υλικόν 
πρέπει νά φυλάσσεται έντός καταλλήλου κυτίου. "Εκαστον 
φιαλίδιον, σωληνάριον ή έτερον μέσον συσκευασίας, πρέπει 
νά άναγράφη τό είδος τοϋ φαρμάκου, οδηγίας χρήσεως καί 
τάς πιθανάς περιπτώσεις χορηγήσεως, ώς άνωτέρω περι- 
ληπτικώς άναφέρονται. 

"Αρθρον 13. 

Τηλεπικοινωνιακά μέσα. 

"Απαντα τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοία πρέπει νά 
φέρουν τά διά τήν Κατηγορίαν των προβλεπόμενα τηλεπι¬ 
κοινωνιακά μέσα άπό τον έκάστοτε ίσχύοντα Κανονισμόν 
περί τηλεπικοινωνιακών μέσων τών ελληνικών πλοίων. 

"Αρθρον 14. 

Μηχανοηλεκτρολογική έγκατάστασις. 

1. (α) Τά νέα έπαγγελματικά τουριστικά πλοΐα Κατηγο¬ 

ρίας Ι,ΙΙ καί III πρέπει νά φέρουν δύο προωστηρίους μη^ανάς 
τής αυτής ίπποδυνάμεως, κινούσας ισαρίθμους έλικοφορους 
άξονας. χ . 

(β) Τά άνωτέρω πλοία επιτρέπεται νά φέρουν μίαν μόνον 
προωστήριον μηχανήν, έφ’ δσον διαθέτουν έπιπροσθέτως 
πλήρη ή εφεδρικήν ΐστιοφορίαν ή βοηθητικήν μηχανήν Ικα¬ 
νήν νά προσδίδη είς τό σκάφος ταχύτητα τεσσάρων (4) 
κόμβων. 

2. Τά νέα έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγορίας 
IV ώς καί άπαντα τά υπάρχοντα έπαγγελματικά τουριστικά 
πλοία, άνεξαρτήτως κατηγορίας αύτών διαθέτοντα ή μή 
ΐστιοφορίαν, δύνανται νά φέρουν μίαν προωστήριον μηχα¬ 
νήν. 

3. (α) Τά νέα έπαγγελματικά τουριστικά πλοία άπαγο- 

ρεύεται νά χρησιμοποιούν καύσιμον διά τήν κυρίαν ή βοηθητι¬ 
κήν προωστήριον μηχανήν, βαθμού άναφλέξεως κάτω τών 
65° Κελσίου. > 

(β) Υπάρχοντα έπαγγελματικά τουριστικά πλοία χρη- 
σιμοποιοΰντα καύσιμον βαθμού άναφλέξεως κάτω τών 65° 


(α) Μερκιουροχρώμ 100 γραμμάρια 

(β) Οινόπνευμα λευκόν 200 » 

(γ) Όξυζενέ, 300 » 

(δ) ’Αλοιφή εγκαυμάτων 1 σωληνάριον 

(ε) Δισκία άναλγητικά, άντιπυρετικά 50 

(στ) Δισκία αναλγητικά, παυσίπονα .1 κυτίον (κοινά 

παυσίπονα) 

(ζ) Δισκία σπασμολυτικά Λ . 1 κυτίον (έπί ελ- 

(η) Δισκία κατα τής ζάλης, ναυτίας, κους ή κολικού) 
ίλιγγων, εμμέτων 50 

(θ) Δισκία άντιδιαρροϊκά 30^ (έπί διαρροίας 

καί έντερικής 

, διαταραχής) 

(ι) ΙΙεριφερεικά άναληπτικά—καρδιο¬ 
τονωτικά (σταγόγόνες) δύο φιαλίδια 
(έπί λιποθυμικών καταστάσεων, 
σόκ και καρδιακών διαταραχών) 

(ια) Κεντρικά καρδιοτονωτικά 

(ΤΚΙΝΙΤΚΙΝΕ) 30 δισκία 

(ιβ) Χανζαπλάστ ή τραυμαπλάστ 25 διαφόρων με- 

. γεθών 

(ιγ) Λευκοπλαστ 1 κυτίον πλάτους 

, 7,50 έκατοστών 

(ιο) Επίδεσμοι διαφόρων μεγεθών 10 ■ 

(ιε) Ελαστικοί έπίδεσμοι 2 (1 μικρού καί 

1 μέσου μεγέθους) 


Κελσίου, οφείλουν νά λαμβάνουν δλα τά έπιβαλλόμενα μέτρα 
ασφαλείας καί νά συμμορφοϋνται προς τάς σχετικάς οδη¬ 
γίας τής Ε.Ε.Π. 

4. "Απαντα τά επαγγελματικά τουριστικά πλοία πρέπει νά 
φέρουν άντλίαν έξαντλήσεως αυτών άνεξάρτητον ή έξηρτη- 
μένην τής προωστηρίου μηχανής ή ήλεκτρομηχανής καί συ¬ 
στοιχίαν συσσωρευτών επαρκούς χωρητικότητος, μετά συ¬ 
στήματος φορτίσεως αύτών, διά τήν λειτουργίαν τοϋ άναγ- 
καίου φωτισμού άνάγκης καί τής τηλεπικοινωνιακής έγκα- 
ταστάσεως. Επίσης πρέπει νά διαθέτουν καί κατάλληλον 
σύστημα φυσικοϋ ή τεχνητού άερισμοϋ τοϋ μηχανοστασίου. 

5. Έπαγγελματικά τουριστικά πλοία τά όποια είναι 
ιστιοφόρα ειδικής κατασκευής (ΒΑΚΕ ΒΟΑΤδ) περί τών 
όποιων τό άρθρον^θ παράγραφος Δ', περιπτώσεις (2) καί 
(3) δέν ΰποχρεοϋνται είς συμμόρφωσιν πρός τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος άρθρου, πλήν τής ύποχρεώσεως τοποθετή,- 
σεως άνεξαρτήτου άντλίας έξαντλήσεως κυτών. 

"Αρθρον 15. 

Υπολογισμός άριθμοΰ έπιβατών έπαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων. 

1. 'Ο άριθμός επιβατών χειμώνος κάί θέρους τών έπάγ- 
γελματικών τουριστικών πλοίων τών- έκτελούντων ϊ νυκτε¬ 
ρινούς πλόας, καθορίζεται ίσος πρός τόν άριθμδν τών διατι- 
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Οεμόνων ; κλινών καί αναπαυτικών ικανοποιητικών διαστά¬ 
σεων ανακλίντρων. 

2. (α) 'Ο άριθμός επιβατών τών Ιπαγγελματικών του¬ 
ριστικών, πλοίων τών έκτελούντων ήμερινούς πλόας, καθο¬ 
ρίζεται βάσει της έπιφανείας τών διατιθεμένων αιθουσών 
παραμονής αυτών καί συγκεκριμένως : 

(ι) Διά πλόας Κατηγοριών I καί II 1,10 τ.μ. άνά επι¬ 
βάτην. 

I (ιι) Διά πλόας Κατηγορίας III 0,90 τ.μ. άνά επιβάτην, 
^(ιιι) Διά πλόας Κατηγορίας IV 0,70 τ,μ. άνά έπιβάτην. 

(β) Ώς έλευθέρα έπιφάνεια αιθουσών παραμονής νοείται 
ή έπιφάνεια τών δαπέδων τών αιθουσών τοϋ πλοίου αί 
όποϊαι είναι κατάλληλοι διά την διαμονήν έπιβατών. Κατά 
τόν υπολογισμόν ταύτης προσμετράται καί ό καταλαμβανό¬ 
μενος υπό τραπεζών άνακλίντρων καί καθισμάτων χώρος. 

3. Διά τόν άριθμόν έπιβατών θέρους, τών έκτελούντων 
ήμερινούς πλόας πλοίων δύναται νά συνυπολογίζεται καί ή 
επιφάνεια άνοικτών καταστρωμάτων διαιρουμένων διά τών 
άνωτέρω συντελεστών άνά έπιβάτην κατά κατηγορίαν πλόων. 

4. Τά νέα έπαγγελματικά τουριστικά πλοία τά έκτελοΰντα 
μή ήμερινούς πλόας πρέπει νά διαθέτουν αίθουσαν παραμο¬ 
νής έπαρκοϋς δι’ άπαντας τούς έπιβάτας επιφάνειας καί 
άνάλογον άριθμόν καθισμάτων μετ’ έρεισινώτου. 

5. Δι’ άπαντας τούς άνευ κλίνης έπιβάτας πρέπ κ νά 
διατίθενται : 

(α) Αναπαυτικά καθίσματα (μετ’έρεισινώτου) διά τούς 
εις αίθουσας παραμονής διαμένοντας, καί 

(β) Κοινά καθίσματα ή πάγκοι διά τούς είς άνοικτά 
καταστρώματα διαμένοντας. 

6. Ό άριθμός έπιβατών τών έπαγγελματικών τουριστι¬ 
κών πλοίων, περί ών τό άρθρον 9 παράγρ. 9, υπολογίζεται 
βάσει τών προβλεπομένων υπό τοϋ άρθρου 26 τοϋ παρόντος 
Κανονισμού άπαιτήσεων. 

7. Ό άριθμός έπιβατών διά τήν έκτέλεσιν ήμερινών 
πλόων κατά τήν διάρκειαν τής θερινής περιόδου, δέν μετα¬ 
βάλλεται οσάκις υπό τής οικείας Λιμενικής Αρχής έγκρί- 
νεται ή έκτέλεσις νυκτερινών θαλασσίων περιπάτων μέχρι 
τής 02.00 ώρας, υπό τον όρον ότι θά τηρούνται τυχόν επι¬ 
πρόσθετοι άπαιτήσεις, τάς όποιας άναλόγως τών έκάστοτε 
ειδικών συνθηκών ήθελε καθορίσει ή Λιμενική Αρχή άπό- 
πλου ή ή Ε.Ε.Π. 

"Αρθρον 16. 

-·. 0 Γενικαί άπαιτήσεις χώρων ένδιαιτήσεως. 

1. (α) "Ολοι οί προοριζόμενοι δι’ ένδιαίτησιν έπιβατών 
χώροι πρέπει νά θερμαίνωνται έπαρκώς διά καταλλήλων 
μέσων τής έγκρίσεως τής Ε.Ε.Π. 

(β) Τής ώς άνω ύποχρεώσεως έξαιροϋνται τά έπαγγελμα¬ 
τικά τουριστικά πλοία τά όποια' έκτελοϋν πλόας κατά τήν 
θερινήν μόνον περίοδον. 

2. Οί πρός ένδιαίτησιν τών έπιβατών χώροι πρέπει νά 
άερίζωνται έπαρκώς διά φυσικού ή τεχνητού άερισμοΰ καί 
φωτίζωνται ίκανοπριητικώς. 

3. Τά πλευρικά τοιχώματα τών χώρων ένδιαιτήσεως έπι¬ 
βατών πρέπει νά είναι έπενδεδυμένα διά καταλλήλου ύλικοϋ 
ή καλώς· χρωματισμένα. 

4. Τυχόν διερχόμενοι διά τών χώρων ένδιαιτήσεως σω¬ 
ληνώσεις καί άεραγωγοί ή άγωγοί ήλεκτροφόρων καλωδίων, 
πρέπει νά έπενδύωνται καταλλήλως. 

5. Τά δάπεδα τών χώρων έπιβατών πρέπει νά είναι κατε- 
σκευασμένα ή έπενδεδυμένα διά καταλλήλου άδιαποτίστου 
ύλικοϋ, είς τρόπον ώστε νά διατηρώνται καθαρά καί νά μή 
παρουσιάζουν άνωμαλίας ή άσυνήθεις φθοράς. 

"Αρθρον 17. 

Μέσα προστασίας. 

Ελεύθερα καταστρώματα πρέπει νά είναι έπάρκοΰς άν- 
τοχής έπενδεδυμένα διά ξυλείας ή καταλλήλου άντιολισθη- 


τικού καί προφυλαγμένα είς τάς πλευράς* διά δρυφάκτου 
κιγκλιδώματος τρέχοντος έπαρκή προστασίαν. 

"Αρθρον 18; 

Χώροι υγιεινής. 

1. Έπί έκάστου έπαγγελματικά τουριστικού πλοίου πρέ¬ 

πει νά ύπάρχουν ιδιαίτεροι, κλειστοί, ευπρόσιτοι καί καλώς 
άεριζόμενοι καί φωτιζόμενοι χώροι ύγιεινής, έπιστρωμένοι 
διά καταλλήλου άδιαβρόχου υλικού ή διά πλαστικού χρώμα¬ 
τος έπιδεκτικοϋ πλύσεως, έκαστος τών οποίων νά περιλαμ- 
βάνη : ' Τ Γ 

(α) Κατάλληλον λεκάνην κενώαέως έκ πορσελάνης ή έξ 
άλλου καταλλήλου υλικού μετ’ εύχρήστου συστήματος πα- 
ροχής γλυκού ή θαλασσίου ύδατος καί άποχετεύσεως. 

(β) Κατάλληλον νιπτήρα μετά καθρέπτου άνωθεν αύτοϋ 
καί εύχρήστου συστήματος παροχής γλυκού ύδατος καί άπο¬ 
χετεύσεως. 

2. Εντός τών χώρων υγιεινής ή καί έκτός αυτών είς 
χωριστούς κλειστούς χώρους έπί τού πλοίου, δέον νά ύπάρ¬ 
χουν λουτρά ή καταιωνιστήρες μετ’ εύχρήστου συστήματος 
παροχής γλυκού ύδατος καί άποχετεύσεως. 

3. Ό έλάχιστος άριθμός τών άνωτέρω χώρων υγιεινής 
καθορίζεται ώς άκολούθως : 

(α) Πλοΐα Κατηγορίας IV. θά διαθέτουν Ιν τουλάχιστον 
άποχωρητήριον άνεξαρτήτως άριθμοΰ έπιβατών. 

(β) Πλοία Κατηγορίας ΠΙ θά διαθέτουν δύο τουλάχιστον 
άποχωρητήρια καί ένα τουλάχιστον λουτρόν ή καταιωνι- 
στήρα. Έφ’ δσον μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας, άρκεΐ 
έν μόνον άποχωρητήριον μετά λουτρού ή καταιωνιστήρος. 

(γ) Πλοία κατηγορίας I καί II θά διαθέτουν δύο του¬ 
λάχιστον άποχωρητήρια καί δύο λουτρά ή καταιωνιστήρος 
Έφ’ δσον μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας, άρκεΐ έν μόνον - 
άποχωρητήριον καί έν μόνον λουτρόν ή καταιωνιστήρ. 

4. Είς τά υπάρχοντα πλοΐα ή Ε.Ε.Π. δύναται νά παρέξη 
προθεσμίαν ένός (1) έτους άπό τής πρώτης άπό τής ήμερο- 
μηνίας θέσεως έν ίσχύι τού παρόντος Κανονισμού, έπιθεωρή- 
σεώς των ϊνα συμμορφωθούν πρός τάς έν τώ άρθρω τούτφ 
καθοριζομένας άπαιτήσεις. 

5. ’Εάν,ή διάρκεια τής διαδρομής ένός πλοίου Κατηγορίας 
IV δέν υπερβαίνει τήν μίαν (1) ώραν, τούτο δέν ΰποχρεοΰται 
νά διαθέτη χώρους ύγιεινής. 

6. Έπαγγελματικά τουριστικά πλοΐα, περί ών τό άρθρον 
9 παράγρ. Δ' περιπτώσεις (2) καί (3) δέν ύποχρεοΰνται 
νά διαθέτουν λουτρά ή καταιωνιστήρας. 

"Αρθρον 19. 

Ψυγεία. 

Τά έπαγγελματικά τουριστικά πλοΐα πρέπει νά είναι 
έφωδιασμένα διά καταλλήλου ψυγείου έπαρκοϋς χωρητικό- 
τητος. 

"Αρθρον 20. 

Θαλαμίσκοι, αϊθουσαι παραμονής. 

1. (α) Οί θαλαμίσκοι έπιβατών πρέπει νά φέρουν μέχρι 
τέσσαρας κλίνας διαστάσεων τουλάχιστον 1,90 χ0,70μ. έφω- 
διασμένας διά καταλλήλου κλινοστρωμνής. 'Η μεταξύ παραλ¬ 
λήλων κλινών άπόστασις δέον νά είναι τουλάχιστον 0,70μ. 

(β) ’Εάν είς ένα θαλαμίσκον υπάρχει μόνον μία κλίνη 
πλάτους τουλάχιστον 1,20μ. αύτή δύναται νά ύπολογισθή 
δτι έξυπηρετεΐ δύο (2) έπιβάτας. 

(γ) 'Η έντός τών θαλαμίσκων διατιθεμένη δι’ έκαστον 
έπιβάτην έπιφάνεια, πρέπει νά είναι τουλάχιστον 1,50τ.μ. 
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ούτοι θά είναι έπαρκοϋς χωρητι- 
κότητος. 

(δ) "Εκαστος θαλαμίσκος δέον νά είναι έφωδιασμένος 
μέ τά άναγκαΐα μέσα καί σκεύη. 

2. Αί αϊθουσαι παραμονής πρέπει νά είναι καταλλήλως 
έπενδεδυμέναι ή χρωματισμέναι καί έξωπλισμέναι δι’ έπαρ¬ 
χων μέσων καί σκευών. 
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3, Αί ανωτέρω |ν παραγράφω 1(α) καί (γ) διατάξεις 
αί άφορώσαι είς τάς διαστάσεις των θαλαμίσκων δέν εφαρ¬ 
μόζονται έπί υπαρχόντων έπαγγελματικών τουριστικών 
πλοίων, ως καί έπί υπαρχόντων καί νέων έπαγγελματικών 
πλοίων όλικοϋ μήκους μέχρι Ιδμ.- 

Άρθραν 21. 

' Καθαριότης καί έμφάνισις. 

1. Έφ’ απάντων τών έπαγγελματικών τουριστικών πλοίων 
πρέπει νά έπικρατή άκρα καθαριότης εις άπαντας τους χώ¬ 
ρους αύτοϋ, οί δέ κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, τά μαγει¬ 
ρεία, τά κύτη κλπ. ν’ άπολυμαίνωνται, έπί πλέον, σύστημα- 
τικώς καί τακτικώς διά καταλλήλου χημικού ή απορρυπαν¬ 
τικού. 

2. Παν έπαγγελματικών τουριστικόν πλοΐον, έπιπροσ- 
θέτως τών άνωτέρω πρέπει νά είναι αίσθητικώς εύχάριστον 
εις τούς έπιβαίνοντας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Τουριστικά πλοία αναψυχής. 

Άρθρον 22. 

Έπιθεώρησις καί εκδοσις Πιστοποιητικού τουριστικών 
πλοίων άναψυχής. 

1. Τά υπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικά πλοία άναψυ¬ 
χής ύπόκεινται είς έπιθεώρησιν υπό τής Ε.Ε.Π. ή τού 
Ελληνικού Νηογνώμονος άνά διετίαν, πρός διαπίστωσιν δτι 
συμμορφοΰνται πρός τάς διά την κατηγορίαν των προβλε- 
πομένας άπαιτήσεις τού παρόντος Κανονισμού. 

2. Μετά τήν συμίπλήρωσιν έκάστης έπιθεωρήσεως ταύτα 
έφοδιάζονται ύπό τής Ε.Ε.Π. ή τού Ελληνικού Νηογνώμονος 
διά Πρωτοκόλλου Γενικής Έπιθεωρήσεως κατά τάς έκά- 
στοτε, ίσχυούσας διατάξεις. 

3. Τό άνωτέρω Πιστοποιητικών ισχύει έπί διετίαν. 

4. Ή Ε.Ε.Π. δύναται τή αιτήσει τής Προξενικής Αρχής 
έτέρας Χώρας νά προβή εις έπιθεώρησιν τουριστικών πλοίων 
άναψυχής, φερόντων τήν σημαίαν της καί μετά συμπλήρωσιν 
ταύτης νά έκδώση Πρωτόκολλον Γενικής Έπιθεωρήσεως 
κατά τά έν παραγράφοις 1, 2 καί 3 τού παρόντος άρθρου. 

5. Αί διατάξεις τής παραγράφου 4 τού άρθρου 7 τού 
παρόντος Κανονισμού έχουν έφαρμογήν καί έπί τών τουρι¬ 
στικών πλοίων άναψυχής. 

Άρθρον 23. 

Έλεγχος τουριστικών πλοίων άναψυχής. 

1. Τά ύπό Ελληνικήν σημαίαν τουριστικά πλοία άνα¬ 
ψυχής ύπόκεινται είς έλεγχον ύπό τής Ε.Ε.Π. καί τών Λιμε¬ 
νικών Αρχών πρός διαπίστωσιν δτι είναι έφωδιασμένα μέ 
τό προβλεπομενον πιστοποιητικών, δτι τούτο είναι έν ίσχύι 
και δτι αί ενδείξεις τού πιστοποιητικού άνταποκρίνονται 
είς τήν πραγματικήν κατάστασιν τού πλοίου. 

2. Εν περιπτώσει έλλείψεως πιστοποιητικού ή λήξεως 
τήζ ισχύος τουτου ή διαπιστώσεως έλλείψεων είς τουριστι¬ 
κόν πλοΐον η έλέγχουσα άρχή δύναται : 

(α) Να άπαγορεύση τόν άπόπλουν, ή 

(β) Να τάξη εύλογον προθεσμίαν πρός έκδοσιν νέου πι¬ 
στοποιητικού ή συμπλήρωσιν τών έλλείψεων άναλόγως 
τής περιπτώσεως κοιί τών συνθηκών. 

3. Τά ύπό ξένην σημαίαν τουριστικά πλοία άναψυχής 
ύπόκεινται είς έλεγχον ύπό τής Ε.Ε. Π. καί τών Λιμενικών 
Αρχών πρός διαπίστωσιν δτι φέρουν έν ίσχύι Πιστοποιητικών 

άξιοπλοΐας τής άρμοδίας Αρχής τής Χώρας τήν σημαίαν 
τής οποίας φέρουν ή έξουσιοδότημένου ύπ’ αύτής ’Οργα- 
νισμοΰ, έκτός έάν ή έκδοσις τοιούτου Πιστοποιητικού δέν 
προβλέπεται άπό τήν νομοθεσίαν τής Χώρας των. Είς περί- 
πτωσιν διαπιστωσεως δτι πλοΐον τής κατηγορίας ταύτης 


δέν φέρει τό άνωτέρω πιστοποιητικών άξιοπλοΐας, καίτοι 
ύπέχει τοιαύτην ύποχρέωσιν, ό άπόπλους του έπ&τρέπεται 
κατόπιν συγκαταθέσεως τής άρμοδίας Προξενικής Αρχής. 

Άρθρον 24. 

Απαιτήσεις ναυτιλιακού τομέως. 

Α'. Τουριστικά πλοία άναψυχής Κατηγορίας I πρέπει νά 
φέρουν : 

1. Σωστικά μέσα : * 

(α) Σωσίβιους λέμβους ή σωσίβιους σχεδίας δι’ άπαντας 
τούς έπιβαίνοντας. 

(β) Δύο κυκλικά σωσίβια έκ τών όποιων τό έν μετ’ 
αυτομάτου συσκευής φωτισμού, τοποθετημένα παρά τήν 
γέφυραν. 

(γ) Άτομικάς σωσίβιους ζώνας δι’ άπαντας τούς έπιβαί¬ 
νοντας σύν ίΟ %. 

(δ) Παιδικάς σωσίβιους ζώνας διά τυχόν έπιβαίνοντας 
παίδας. 

2. Φωτιστικά σήματα κινδύνου : 

(α) Πέντε (5) βεγγαλικά χειρός, καί 
(β) Δύο (2) καπνογόνα. 

3. Ναυτιλιακά δργανα καί χάρται : 

(α) Έν ζεύγος διοφθάλμων, 

(β) Μαγνητικήν πυξίδα. 

(γ) Πίνακα σημάτων διασώσεως, 

(δ) Κοινόν προβολέα σημάτων χειρός. 

(ε) Ελληνικήν σημαίαν, καί 
(στ) Φανόν θυέλλης. 

4. Πυροσβεστικά μέσα : 

(α) Πλοία ολικού μήκους άνω τών 15 μέτρων : 

(ι) Μόνιμον ή φορητήν άντλίαν πυρκαϊας, δυναμένην νά 
παρέχη μίαν ικανοποιητικήν προβολήν είς οίονδήποτε ση- 
μεϊον τού πλοίου. 

(ιι) Ένα (1) τουλάχιστον όθόνινον ή έξ ετέρου καταλ¬ 
λήλου ύλικοΰ σωλήνα πυρκαϊας, έπαρκούς μήκους πρός 
έξασφάλισιν τής άνωτέρω προβολής δδατος μεθ’ ενός άκρο- 
σωληνίου καί ένός τοιούτου ραντισμοΰ ή ένός άκροσωληνίου 
μικτού τύπου. 

(ιιι) Δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρας ή πυράντλια μετ’ 
άναδέτου. 

(ιν) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν ύγρών καυσίμων καί ένα (1) φορητόν πυροσβε¬ 
στήρα κατάλληλον* διά πυρκαϊάν έξ ήλεκτρικού ρεύματος. 

(β) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων. 

(ι) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν ύγρών καυσίμων, 

(ιι) "Ενα (1) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν προερχομένην έξ ήλεκτρικού ρεύματος, 

(ιιι) Ένα (1) φορητόν πυροσβεστήρα ΰδατος ή παράν- 
τλιον μετ’ άναδέτου. 

5. Τούς προβλεπόμενους ύπό τών Διεθνών Κανονισμών 
πρός άποφυγήν συγκρούσεως φανούς καί σχήματα. 

Β'. Τουριστικά πλοία άναψυχής Κατηγορίας II, III καί 
IV πρέπει νά φέρουν : 

1. Σωστικά μέσα : 

( (α) Σωσίβιους λέμβους ή σωσίβιους σχεδίας διά τό 
συνολον τών επιβαινόντων. Είδικώς προκειμένου περί 
πλοίων Κατηγορίας III καί IV άντί σωσιβίων λέμβων ή 
σωσιβίων σχεδιών, δύνανται ταύτα νά φέρουν κοινάς λέμβους 
(κλασσικού ή πνευστού τύπου) ή πλευστικάς συσκευάς δι’ 
άπαντας τούς έπβαίνοντας. 

(β) Εν (1) κυκλικόν σωσίβιον μετ’ αυτομάτου συσκευής 
φωτισμού τοποθετημένον παρά τήν γέφυραν. 

(Υ) Ατομικάς σωσίβιους ζώνας δι’ άπαντας τούς έπι¬ 
βαίνοντας σύν 10%. 
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(8) Παιδικάς σωσίβιους ζώνας διά τυχόν έπιβαίνοντας 
παίδας. 

2. Φωτιστικά σήματα κινδύνου : 

(α) Τέσσαρα (4) βεγγαλικά χειρός, καί 
(β) Δύο (2) καπνογόνα. 

3. Ναυτιλιακά όργανα καί χάρται: 

(α) Μαγνητικήν πυξίδα, 

(β) Ηλεκτρικόν φανόν χειρύς, 

,.) ν^γ).ί'3λ^τ/ϊ4κ%ν, σημαίαν,., . 

(δ) Φανόν Ουέλλης. 

4. Πυροσβεστικά μέσα : 

Ι: ,(α). Μόνιμον ή φορητήν αντλίαν πυρκαϊας δυναμένην νά 
• π*ρέχη μίαν ικανοποιητικήν προβολήν εις οίονδήποτε ση- 
μεϊον τοϋ πλοίου μεΟ’ ενός όθονίνου ή έξ ετέρου καταλλήλου 
ύλικοϋ σωλήνας ΛνβκάΙάς έπαρχους μήκους πρός έξασφά- 
λισίν της ανωτέρω προβολής υδατος, ώς καί ενός άκροσω- 
ληνίου. Εΐδικώς προκειμένου περί πλοίων Κατηγορίας IV 
καί πλοίων Κατηγορίας II καί III κάτω των 15 μέτρων 
άντί τής αντλίας δύνανται ταϋτα νά φέρουν δύο πυράντλια 
μέτ’ άναδέτου.· 

(β) Δύο (2) φορητούς- πυροσβεστήρας ή ισάριθμα πυ- 
ράΨτλία μετ’ άναδέτου. 

(γ) "Εν ήΐ) φορητόν πυροσβεστήρα κατάλληλον διά 
πυρκαϊάν ύγρών καυσίμων καί ένα (1) φορητόν πυροσβε¬ 
στήρα κατάλληλον διά πυρκαϊάν έξ ηλεκτρικού ρεύματος, καί 
. (δ) . Τούς προβλεπομένους ύπό των Διεθνών Κανονισμών 
πρός άποφυγήν συγκρούσεως φανούς καί σχήματα. 

ν "Αρθρον 25. 

Τηλεπικοινωνιακά μέσα. 

"Απαντα τά τουριστικά πλοία άναψυχής πρέπει νά φέρουν 
τά, διά τήν κατηγορίαν των προβλεπόμενα, ύπό τοϋ έκά- 
στοτε ΐσχύοντος Κανονισμού «περί τηλεπικοινωνιών των 
Ελληνικών, έμπορικών πλοίων», τηλεπικοινωνιακά μέσα. 

"Αρθρον 26. 

Υπολογισμός άριθμοϋ έπιβαινόντων. 

'Ο άριθμός έπιβαινόντων τών τουριστικών πλοίων άνα¬ 
ψυχής ύπολογίζεται ώς έξής : 

(α) τών έκτελούντων νυκτερινούς πλόας, βάσει τών διατι- 
θεμένων κλινών καί άναπαυτικών ικανοποιητικών διαστά¬ 
σεων, άνακλίντρων, 

(β) τών έκτελούντων ήμερινούς πλόας βάσει τών διατι- 
θεμένω.ν σωστικών μέσων τών πλοίων. 

Ό άριθμός ούτος δυνατόν νά μειοϋται άναλόγως, έφ’ 
δσον ·ξ έτέρου κριτηρίου άσφαλείας επιβάλλεται τοϋτο. 

"Αρθρον 27. 

Φαρμακευτικόν καί υγειονομικόν υλικόν. 

Τά τουριστικά πλοία άναψυχής, άνεξαρτήτως κατηγορίας, 
δέον νά είναι έφωδιασμένα διά καταλλήλου κυτίου φαρμα¬ 
κείου πέριέχοντος τό άναγκαΐον διά τήν παροχήν Α' Βοη¬ 
θειών, φαρμακευτικόν καί υγειονομικόν υλικόν, άναλόγως 
τοϋ άριθμοϋ τών έπιβατών τούς οποίους δύναται νά μετα- 

φέρη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Ακροτελεύτιοι διατάξεις. 

"Αρθρον 28. 

. . Χρήσις ύγραερίου επί τών τουριστικών πλοίων. 

Ι.,ΛΟσάκις έπί τών τουριστικών πλοίων χρησιμοποιήταο 
ύγραέριον ή σχετική έγκατάστασις πρέπει νά πληροί τούς 
κάτωθι όρους : 

(α) Αί φιάλαι υγραερίου θά κατασκευάζονται, πληροΰνται 
καί έλέγχωνται ύπό άνεγνωρισμένων έταιρειών συμφώνως 
πρός έγκεκριμένας άρμοδίως προδιαγραφάς. Αί έν λόγω 
φιάλαι θά φέρουν άσφαλιστικάς διατάξεις έγκεκριμένου 
τύπου, αί όποϊαι θά έλέγχωνται τή ευθύνη τών άνωτέρω 
έταιρειών. 


(β) Ή ΧΡή σι 4 βαλβίδος άπ* ευθείας λήψεως άπαγορεύε-, 
ται. Έκαστη φιάλη ή συστοιχία φιαλών, δέον- όπως φέρη 
μειωτήρα πιέσεώς μετά βαλβίδος ταχείας άτ^ομονώσεως. 

(γ) Ή τοποθέτησες τών φιαλών ύπό τό κατάστρωμα 
ή είς κλεφτούς ^χώρους, άπαγορεύεται.,. 

Αί φιάλαι μόναι ή έν συστοιχία δέον όπως : 

(ι) Τοποθετούνται πάντοτε είς άνοικτούς χώρους καί είς 
σημεία εύρίσκόμ’ένα μακράν θερμικών ή έτέρων πηγών 
έναύσεως, 

(μ.) Ασφαλίζονται καταλλήλως διά μεταλλικών σ :ε- 
φαν'ών', καί 

(ιιι) Προστατεύωνται καταλλήλως άπό τήν ηλιακήν 
άκτινοβολίαν. 

(δ) Ή σύνδεσις τών φιαλών μ-.τά τών συσκευών χρήσεως, 
δέον οπ.»ς είναι ΐσχυρας κατασκευή; καί επαρκούς άντοχής, 
είς τρόπον ώστε νά άποκλείεται οίαδήποτε διαρροή ή 
κίνδυνος άναφλέξεως του αερίου, άπαγορευομένης τής χρη- 
σιμοποιήσεως σωλήνων έξ έλαστικοϋ ή πλαστικού ύλικοϋ. 
Είδικώτερον δέον όπως λαμβάνηταί μέριμνα ώστε ή σωλή- 
νωσις τροφοδοτήσεως τής συσκευής νά είναι : 

(ι) Κατασκευασμένη έξ εύκάμπτου χαλκίνου σωλήνος, 
έπαρκοϋς πάχους καί διαμέτρου, άνευ συνδέσεων, καταλή- 
γοντος είς σπείρωμα εις άμφότερα τά άκρα καί προστα- 
τευομένου διά καταλλήλου προφυλακτήρος είς τά προσιτά 
σημεία. 

(ιι) Καταλλήλως καί άνθεκτικώς τοποθετημένη, καθ’ 
δλον τό μήκος της καί νά μή διέρχεται διά κλειστών χώρων 
έκτός έκείνων είς τούς οποίους εύρίσκεται ή συσκευή κατα- 
ναλώσεως. 

(ε) Είς τόν χώρον τοποθετήσεως τών φιαλών δέον όπως 
ύφίσταται πινακίς έπισημαίνουσα τούς κινδύνους έκρήξεως 
καί άπαγορεύουσα τό κάπνισμα. 

(στ) Μεθ’ έκάστην χρήσιν ή συσκευή καταναλώσεως 
δέον όπως άπομονοΰται. Είς εύκρινή θέσιν ύπεράνω τής 
συσκευής δέον όπως ύφίσταται πινακίς, ύποδεικνύουσα τήν 
άπομόνωσιν τής συσκευής μετά τήν χρήσιν. 

(ζ) Πλησίον τής συσκευής καταναλώσεως άπαγορεύεται 
ή έναπόθεσις ευφλέκτων ύλικών δυναμένων νά άναφλεγοΰν 
έκ τής γυμνής φλογός. Τυχόν άπομένοντα έλαια καί λοιπά 
ύγρά ή εύφλεκτα κατάλοιπα, δέον όπως καθαρίζωνται έπι- 
μελώς. 

(η) Είς λογικήν άπόστασιν έκ τοϋ χώρου τοποθετήσεως 
τής συσκευής, δέον όπως διατίθεται κατάλληλος πυροσβεστήρ 
δυνάμενος νά χρησιμοποιηθή άμέσως έν περιπτώσει πυρ- 
καϊάς. 

2. 'Η διάταξιςΐ(γ) άνωτέρω δέν εφαρμόζεται έπί πλοίων 
όλικοΰ μήκους μέχρι 15μ., ύπό τόν όρον ότι ή χρησιμοποι- 
ουμένη φιάλη ύγραερίου είναι χωρητικότητος ούχί μεγαλυ- 
τέρας τών πέντε (5) χιλιογράμμων, δύναται δέ αΰτη νά 
προσαρτάται άπ’ ευθείας έπί τής συσκευής, άνευ συνδετικών 
σωληνώσεων, έάν ή συσκευή φέρη κατάλληλον πρός τοϋτο 
διάταξιν. 

3. ’Επί ιστιοφόρων σκαφών φερόντων συσκευήν μέ 
σύστημα έλευθέρας άναρτήσεως δι’ αίώρησιν κατά τήν 
κλίσιν τοϋ πλοίου, έπιτρέπεται ή χρήσις μικρού μήκους 
σωλήτος έξ είδικοΰ ένισχυμένου έλαστικοϋ ή πλαστικού 
ύλικοϋ έπιτρέποντος τήν αίώρησιν τής συσκευής. 

"Αρθρον 29. 

Συμμόρφωσις υπαρχόντων πλοίοΐν. 

Εις ύπάρχοντα επαγγελματικά τουριστικά πλοία, ώς καί 
τουριστικά πλοία άναψυχής μή συμμορφούμενα πρός τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος, δύναται νά παρέχεται ύπό τής 
Ε.Ε.Π. εύλογος προθεσμία συμμορφώσεως μή ύπερβαίνουσα 
οπωσδήποτε τό έτος. 

’Άρθρον 30. 

Κυρώσεις. 

Οί παραβήται τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ ύπόκεινται είς 
τάς ύπό τοϋ άρθρου 45 τοϋ Ν.Δ. 187/73 προβλεπομένας 
κυρώσεις. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Είς τόν έπί της Εμπορικής Ναυτιλίας *Υπουργόν, άνατί- 
θεμεν τήν δημοάίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος. 

Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ά. ΤΖΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙμΙ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΑΟΓΜΝΝΗΧ 


( 8 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΤΤ ΑΡΙΘ. 918 

Περί έγκρίσεως καί θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού 
περί στεγανής ύποδιαιρέσεως καί έύσταθείας πλοίων 
μήκους μικροτέρου των 31 μέτρων, μεταφερόντων έπι- 
βάτας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει : - 

1. Τά άρθρα 32 παράγρ. 2 καί 36 παράγρ. 2 του διά τοΰ 
Ν.Δ/τος 187/1973 κυρωθέντος Κώδικος Δημοσίου Ναυτικοϋ 
Δικαίου. 

2. Τάς άπό 20 Μαρτίου καί 26 Ιουλίου 1979 γνωμοδο¬ 
τήσεις τοΰ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικοϋ. 

3. Την ΰπ’ άριθμ. 955/1979 άπό 10.9.1979 γνωμοδότησιν 
τοϋ Συμβουλίου Έπικρατείας, προτάσει τοΰ έπί τής Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας 'ΐπουργοΰ, άπεφασίσαμεν. 

Άρθρον μόνον. 

1. Έγκρίνεται καί τίθεται εις έφαρμογήν Κανονισμός 
«περί στεγανής ύποδιαιρέσεως καί εύσταθείας πλοίων μήκους 
μικροτέρου των 31 μέτρων, μεταφερόντων έπιβάτας». 

2. ’Από τής "θέσεως είς έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανο¬ 
νισμού, καταργοϋνται αί παράγραφοι 2 (δ) καί 3 τοΰ άρθρου 
2 τοϋ κυρωθέντος διά τοϋ ύπ’ άριθ. 611/1967 Β. Διατάγμα¬ 
τος «Κανονισμού περί στεγανής ύποδιαιρέσεως καί εόστα- 
θείας έπιβατηγών πλοίων έν περιπτώσει βλάβης». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

Περί στεγανής ύποδιαιρέσεως καί εύσταθείας πλοίων 
μήκους μικροτέρου των 31 μέτρων, μεταφερόντων έπι¬ 
βάτας. 

Άρθρον 1. 

Όρισμοί. 

1. Κατά τον παρόντα Κανονισμόν νοείται : 

Ε.Ε.Π. : Ή έν Πειραιεΐ έδρεύουσα Έπιθεώρησις Εμπο¬ 
ρικών Πλοίων. 

Επιβάτης: Παν πρόσωπον εκτός : α) τοΰ πλοιάρχου 
καί των μελών τοΰ πληρώματος, β) τών κάτω τοϋ ενός 
έτους παίδων. 

Μήκος πλοίου (Ε) : Τό μετρούμενον εις τήν έμφορτον 
ίσαλον τοΰ πλοίου μήκος τοΰ σκάφοΰς. 

Κατάστρωμα : 'Η άνω επιφάνεια τοΰ άνωτάτου συνεχοΰς 
καταστρώματος ή έφ’ όσον τό πλοϊον διαθέτει στεγανήν 
ύποδιαίρεσιν, ή άνω έπιφάνεια τοΰ καταστρώματος μέχρι 
τοΰ όποίου έξικνοΰνται αί στεγαναί φρακταί. Είς τήν περί- 
πτωσιν τών άφράκτων πλοίων, ώς κατάστρωμα λαμβάνεται 
ή νοητή έπιφάνεια ή οποία εφάπτεται τής κάτω δψεως τοΰ 
κωπητήρος. 

Πρωραία στεγανή φρακτή : 'Η φρακτή ή οποία τοποθε¬ 
τείται είς άπόστασιν 5-15% τοΰ μήκους τοΰ πλοίου άπό τής 
πρωραίας όρθιας. 

Νέον πλοϊον : Τό πλοϊον τοϋ όποίου ή έγγραφή είς τά 
έλληνικά νηολόγια ή ή κατασκευή ή μετασκευή είς έπιβατηγόν 
ή είς πλοϊον δυνάμενον νά μεταφέρη έπιβάτας θά λάβη χώραν 
μετά τήν θέσιν είς έφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανονισμού. 


Ύπάρχον πλοϊον : Τό πλοϊον τό όποιον δέν είναι νέον. 

Έπιβατηγόν : Τό πλοϊον τό έποΐον μεταφέρει άνω τών 
12 έπιβατηγών. 

Τουριστικόν πλοϊον : Παν πλοϊον άπασχολούμενον είς τήν 
έκτέλεσιν κυκλικών πλόων θαλασσίας περιηγήσεως καί 
άναψυχής μεταφορικής ίκανότητος μέχρις 25 έπιβατών. 

Επαγγελματικόν τουριστικόν : Παν τουριστικόν πλοϊον 
χρησιμοποιούμενον διά τήν έπί ναύλψ μεταφοράν έπιβατών. 

Τουριστικόν πλοϊον άναψυχής : Παν τουριστικόν πλοϊον 
τό όποιον δέν είναι έπαγγελματικόν. 

Πλοΰς Μικράς Ακτοπλοΐας : 'Ο βραχύς εσωτερικός 
πλους, καθ’ δν τό πλοϊον δέν έπομακρύνεται πλέον τών 20 
ναυτικών μιλίων τής πλησιεστέρας άκτής. 

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ένδεικτικώς 
οί πλόες έκ Πειραιώς προς Κυκλάδες, Β. Σποράδες, Ζάκυν¬ 
θον, Κεφαλληνίαν, λιμένας Ακαρνανίας καί Άμβρακικοΰ, 
προεκτεινόμενοι έστω καί μέχρι Κερκύρας ή Πελοποννήσου 
άνατολικώς τοΰ Ταινάρου. 

Πλοΰς περιωρισμένης έκτάσεως : Ό βραχυχρόνιος πλους 
έντός ένός ή καί έτέρου συνεχομένου πρός αυτόν Κόλπου, 
ώς καί είς προησπισμένας έντός ή έκτος κόλπων θαλασσίας 
περιοχάς, δστις διενεργεΐται συνήθως κατά τήν διάρκειαν 
τής ή μέρας. 

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται, ένδεικτικώς, 
οί πλόες έκ Πειραιώς πρός λιμένας Σαρωνικοΰ καί Άργολικοΰ 
έκ λιμένων έντός τοΰ Ν. ή Β. Ευβοΐκοΰ πρός λιμένας Ν. ή 
Β. Εόβοϊκοΰ μέχρι Βόλου, έκ λιμένων έντός Κορινθιακού 
πρός λιμένας Κορινθιακοΰ καί μέχρι Πατρών. 

Τοπικός πλοΰς : Ό πλοΰς μεταξύ λιμένων ή όρμων κει¬ 
μένων άπ’ άλλήλων είς άπόστασιν μή ύπερβαίνουσαν τά 
6 ναυτικα μίλια. 

Είδικός τοπικός πλοΰς : Είς τήν έννοιαν τοϋ είδικοΰ τοπι¬ 
κού πλοΰ περιλαμβάνονται οί πλόες έντός λιμνών καί ποταμών^ 
έντός λιμένων καί τών προσβάσεων αύτών μέχρις άποστάσεως 
ενός μιλίου άπό τών στομίων των, ώς καί οί πλόες οί έκτε- 
λούμενοι είς άπόστασιν μέχρις ενός μιλίου άπό τής άκτής, 
τό συνολικόν μήκος τών οποίων δέν ύπερβαίνει τά 6 ναυτικά 
μίλια. 

Άρθρον 2. 

Εφαρμογή. 

1· 'Ο τιαρών Κανονισμός έχει έφαρμογήν έπί παντός 
ύπό Ελληνική σημαίαν πλοίου μεταφέροντος έπιβάτας, 
μήκους μέχρι τριάκοντα ένός μέτρων, έξαιρέσει τών του¬ 
ριστικών πλοίων άναψυχής. 

2. Ό παρών Κανονισμός έχει έφαρμογήν έπί νέων καί 
ύπαρχόντων πλοίων, έκτός έάν άλλως ρητώς έν αύτφ ορί¬ 
ζεται. 

3. Έπιβατηγά πλοία μήκους μικροτέρου τών 31 μέτρων 
έκτελοΰντα βραχείς διεθνείς πλόας, δέον νά συμμορφοΰνται 
πρός τάς διά τήν κατηγορίαν των προβλεπομένας διατάξεις 
τών έκάστοτε ίσχυουσών Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ καί Γραμμών Φορτώ- 
σεως. 

, ^αν λόγιο μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών, ή 
εφαρμογή τών διατάξεων τής παρ. 3 τοΰ παρόντος άρθρου 
καθίσταται πρακτικώς άδύνατος, ή Ε.Ε.Π έφαρμόζει τάς 
προβλεπομένας ύπό τών άνωτέρω συμβάσεων έξαιρέσεις, 
καθορίζουσα τάς άπαιτήσεις ύποδιαιρέσεως, εύσταθείας, 
γραμμής, φορτωσεως και ύψους έξάλων, έπί τή βάσει τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος Κανονισμού, άναλόγως τών ούσια- 
στικών χαρακτηριστικών έκτελέσεως τοϋ πλοϋ. 

, \· Πλοϊ(Χ , τά μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας καί 

υπάγονται εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Κανονισμοΰ, 
δυνανται^να εκτελοϋν βραχείς διεθνείς πλόας, έφ’ όσον κατα- 
ταγουν εις τινα τών προβλεπομένων ύπό τοΰ άρθρου 3 κατη¬ 
γοριών, άναλόγως τής έκτάσεως καί τών ούσιαστικών χαρα¬ 
κτηριστικών έκτελέσεως τοϋ πλοΰ. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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Κατάτ*ξις πλοίων εις Κατηγορίας. 

Τά πλοία Αναλόγως τόϋ προορισμού των καί τών πλόων 
τούς οποίους έκτελοΰν, κατατάσσονται εις τάς Ακολούθους 
κατηγορίας : 

1. Πλοία προοριζόμενα διά τήν κάλυψιν συγκοινωνιακών 
Αναγκών : 

α) Πλοία έκτελοϋντα οίουσδήποτε πλόας έσωτερικοϋ, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ι. 

β) Πλοία έκτελοϋντα πλόας μικρας Ακτοπλοΐας, ΚΑΤΗ¬ 
ΓΟΡΙΑ Α.ΙΙ. 

γ) Πλοία έκτελοϋντα πλόας περιωρισμένης έκτάσεως, 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.ΙΙΙ. 

δ) Πλοία έκτελοϋντα τοπικούς πλόας, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α.ΐν. 

*) Πλοία έκτελοϋντα ειδικούς τοπικούς πλόας, ΚΑΤΗ¬ 
ΓΟΡΙΑ Α.ν. 

2. Πλοία προοριζόμενα διά τήν κάλυψιν έτέρων, πλήν 
συγκοινωνιακών Αναγκών, εξαιρέσει των τουριστικών πλοίων 
Αναψυχής: 

α) Πλοία έκτελοϋντα οίουσδήποτε πλόας έσωτερικοϋ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.Ι. 

β) Πλοία έκτελοϋντα πλόας μικρας Ακτοπλοΐας, ΚΑΤΗ¬ 
ΓΟΡΙΑ Β.ΙΙ. 

γ) Πλοία έκτελοϋντα πλόας περιωρισμένης έκτάσεως, 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.ίΙΙ. 

δ) Πλοία έκτελοϋντα τοπικούς πλόας, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Βΐν · 

ε) Πλοία έκτελοϋντα ειδικούς τοπικούς πλόας, ΚΑΤΗ¬ 
ΓΟΡΙΑ Β.ν. 

"Αρθρον 4. 

Στεγανή ύποδιαίρεσις. 

Γ. "Οπου είς τύν παρόντα Κανονισμόν Απαιτείται ή 
ΰπαρξις στεγανής ύποδιαιρέσεως, νοείται δτι μετά τήν κατά- 
κλυσιν ύπό διαχωρητότητα 0.95 οίουδήποτε διαμερίσματος 
περικλειομένου ύπό δύο έγκαρσίων στεγανών φρακτών, τό 
κατάστρωμα δέν θά βυθισθή όταν τό πλεΐον εύρίσκεται είς 
τήν δυσμενεστέραν κατάστασιν φόρτου. 'Η διαχωρητότης 
τοΰ χώρου μηχανών δύναται νά λαμβάνεται ως 0,85. 

2. Ή στεγανή ύποδιαίρεσις δύναται νά ύποκατασταθή διά 
πρωραίας στεγανής φράκτης καί έπιπροσθέτως διά τοποθε¬ 
τήσεως υδατοστεγών άεροκιβωτίων κατασκευασμένων έξ 
Ανοξειδώτόυ ύλικοΰ ή διά τοποθετήσεως έτέρου άδιαβρόχου 
ύλικοϋ πλευστότητος έγκεκριμένου ύπό τής Ε.Ε.Π, τό όποιον 
δέν θά προσβάλεται ύπό τοΰ πετρελαίου ή τών παραγωγών 
αότοϋ. Τό Ανωτέρω σύστημα δέον νά είναι ικανόν ώστε τό 
πλοΐον είς τήν δυσμενεστέραν κατάστασιν φόρτου νά έπι- 
πλέη μετά τήν κατάκλυσιν οίουδήποτε διαμερίσματος, τό 
δέ κατάστρωμα αύτοΰ νά μή έβαπτίζεται έντός τής θαλάσσης. 

3. Διά τήν έφαρμογήν τών απαιτήσεων τών παρ. 1 καί 2 
τοϋ παρόντος άρθρου, δέον νά ύποβάλωνται είς Ε.Ε.Π σχε¬ 
τικοί ύπολογισμοί καί σχέδια πρός έγκρισιν. Είς άπλάς 
περιπτώσεις ή πλοία έμπειρικής κατασκευής, δύναται ή 
Ε.Ε:Πί νά Αποδεχθή προσεγγίζοντας ύπολογισμούς. 

"Αρθρον 5. 

Απαιτήσεις στεγανής ύποδιαιρέσεως κατά κατηγορίας 

πλοίων. 

1. Αί Απαιτήσεις στεγανής ύποδιαιρέσεως καθορίζονται 
έπί τή βάσει τής κατηγορίας είς τήν όποίαν έκαστον πλοΐον 
κατατάσσεται, ώς Ακολούθως : 

(α) Πλοία Κατηγορίας Α.Ι., Α.ΙΙ., Α.ΙΙΙ, ηαί Β.Ι. 

(1) Έφ’ βσον μεταφέρουν άνω τών 12 έπιβατών δέον νά 
διαθέτουν στεγανήν ύποδιαίρεσιν. 


2) Έφ’ όσον μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας δέον νά 
διαθέτουν κατάστρωμα καθ’ 8λον τό μήκους των. 

3) Υπάρχοντα πλοία Κατηγορίας Β.Ι. μεταφέροντα μέχρι 
25 έπιβάτας, δέον νά διαθέτουν, κατάστρωμα καθ’ δλον 
τό μήκος των καί πρωραίαν στεγανήν φρακτήν.. 

β) Πλοία Κατηγορίας Α.ΐν. 

1. Έφ’ δσον μεταφέρουν μέχρι 101 έπιβάτας καί τό 
μήκος τοΰ πλοίου δέν ύπερβαίνει τά 20 μέτρα, δέον νά δια¬ 
θέτουν κατάστρωμα καθ’ δλον τό μήκος καί πρωραίαν 
στεγανήν' φρακτήν. 

2. Είς τάς λοιπάς περιπτώσεις δέον νά διαθέτουν στεγανήν 
ύποδιαίρεσιν. 

γ) Πλοία Κατηγορίας Α.ν. Β.ΙΠ καί Β.ΐν. 

’Εφ’ 8σον μεταφέρουν άνω τών 12 έπιβατών δέον νά 
διαθέτουν κλειστόν κατάστρωμα κατά τό 1/3 τοϋ μήκους 
Από πρώρας καί πρωραίαν στεγανήν φρακτήν. 

δ) Πλοία Κατηγορίας Β.ΙΙ. 

1. ’Εφ’ 8σον μεταφέρουν άνω τών 49 έπιβατών, δέον νά 
διαθέτουν στεζανήν ύποδιαίρεσιν 

2. Έφ’ δσον μεταφέρουν μέχρι 49 έπιβάτας, δέον νά 
διαθέτουν κατάστρωμα καθ’ 8λον τό μήκος καί πρωραία 
στεγανήν φρακτήν. 

3. Έφ’ δσον μεταφέρουν μέχρι 12 έπιβάτας, δέον νά 
διαθέτουν κατάστρωμα καθ’ δλο τό μήκος των. 

ε) Πλοία Κατηγορίας Β.ν. 

Τά πλοία τής Κατηγορίας ταύτης δύνανται νά είναι άφρα- 
κτα. 

2. Τής ύποχρεώσεως τοποθετήσεως πρωραίας στεγανής 
φρακτής έξαιροΰνται τά μεταφέροντα μέχρι 25 έπιβάτας 
ύπάρχοντα έπαγγελματικά τουριστικά πλοία Κατηγοριών 
Β.ΙΓ, Β.ΙΙΙ καί Β.ΙΫ, έφ’ δσον είναι ξύλινα ή είναι μήκους 
μικροτέρου τών 15 μέτρων ή διαθέτουν έπαρκή έφεδρικήν 
άντωσιν ώστε μετά τήν κατάκλυσιν αύτών νά παραμένουν 
είς πλευστότητα. 

"Αρθρον 6. ,-— 

Ανοίγματα είς τά στεγανά διαφράγματα καί έπί τοΰ έξω- 

τερικοΰ περιβλήματος τών πλοίων κάτωθι τοΰ κυρίου 

καταστρώματος, 

1. Θϋραι, Ανθρωποθυρίδες, όχετοί άερισμοΰ ή δτερα Ανοί¬ 
γματα, δέν έπιτρέπονται είς τά στεγανά διαφράγματα 
τών πλοίων.. λ··> 

2. Παραφωτίδές εύρισκόμεναι κάτωθεν τοΰ καταστρώ¬ 
ματος, δέον νά είναι στεγαναί, έπαρκοϋς Αντοχής, μονίμως 
κλειστοϋ τύπου καί νά φέρουν στεγανά καλύμματα. 

"Αρθρον 7. 

Καθορισμός ύψους εξάλων. 

1. Τό ελάχιστον έπιτρεπόμενον ύψος εξάλων (Ρ), μετρού- 
μενον Από τοΰ καταστρώματος είς τήν πλευράν καί είς τό 
μέσον τοΰ μήκους τοΰ πλοίου, δέον νά £χη κατ’ έλάχιστόν 
τάς ακολούθως τιμάς : 


Διά 

μηκ. καταστρώμ. 

μέτρα 

= 6 

"Υψος έξάλων 

χιλιοστόμ. 

(Ρ) = 380 

» 

» 

» 

= τ 

)) 

)) 

)) = 

410 

» 

» 

» 

= 8 

» 

)) 

)) = 

440 

» 

» 

» 

= 9 

)) 

)) 

)) = 

470 

» 

» 

» 

= 10 

» 

» 

)) = 

500 

» 

» 

» 

= 11 

» 

» 

)) = 

530 

» 

» 

» 

= 12 καί άνω 

)) 

)) — 

560 


2. Δι’ ενδιαμέσους τιμάς τοΰ μήκους καταστρώματος, 
τό ύψος έξάλων (Ρ) καθορίζεται δι’ αναγωγής. 
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3. Διά τήν εφαρμογήν των διατάξεων τοϋ παρόντος 
άρθρου ώς μήκος καταστρώματος νοείται ή όριζοντία απο- 
στασις άπό τής εσωτερικής οψεως τής στείρας ή ελάσματος 
αύτής μέχρι τής εσωτερικής οψεως ποδοστήματος ή ελάσμα¬ 
τος αύτοϋ. μετρουμένη έπί τής άνω οψεως τοϋ καταστρώ¬ 
ματος. Εις πλοία των οποίων το κατάστρωμα έχει σιμότητα, 
το μήκος καταστρώματος λαμβάνεται δι’ έκτάσεως νήματος 
κατά το μέσον διάμηκες τοϋ πλοίου άπ’ άκρον εις άκρον 
τοϋ καταστρώματος ώς ανωτέρω. 

4. Υπάρχοντα πλοία των Κατηγοριών III. IV καί V 
,τό ϋψος εξάλων των όποίοιν δεν πληροί τάς άπαιτήσεις των 
παρ. I καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου δύνανται νά γίνουν απο¬ 
δεκτά ύπό τήν προϋπόΟεσιν οτι : 

α) θά ύποστοϋν άναλογικήν μείωσιν τοϋ άριθμοϋ επι¬ 
βατών ό όποιος εξάγεται έκ τοϋ πειράματος εύσταθείας, καί 

β) τό ϋψος εξάλων αυτών δέν Οά είναι μικρότερον των 3/δ 
τοϋ άπαιτουμένου. 

“Αρθρον 8. 

Προσδιορισμός καί χάραξις γραμμής φορτώσεως. 

1. Αί διατάξεις τοϋ έκάστοτε ΐσχύοντος Κανονισμοϋ 
«περί γραμμών φορτώσεως πλοίων έκτελούντων πλόας έσω- 
τερικοϋ» έχουν εφαρμογήν καί έπίτών πλοίων έπί τών οποίων 
εφαρμόζεται ό παρών Κανονισμός. 

2. Τα πλοία τά όποια δέν εμπίπτουν εις τάς διατάξεις τοϋ 
Κανονισμοϋ «περί γραμμής φορτώσεως πλοίων έκτελούντων 
πλόας έσωτερικοϋ», εξαιρέσει τών άφράκτων τοιούτων, 
δέον νά συμμορφοϋνται προς τάς ακολούθους άπαιτήσεις : 

α) Τό κατάστρωμα δέον νά είναι στεγανόν, δλα δέ τά 
ανοίγματα αύτοϋ νά κλείουν διά μονίμων καιροστεγών μέσων 
ικανοποιητικής άντοχής. 

β) Τό ύψος τών στομίων τών κυτών καί τών λοιπών 
εκτεθειμένων ανοιγμάτων, δέον νά είναι τουλάχιστον 0,30 
μέτρα διά πλοία Κατηγοριών I, II καί III καί τουλάχιστον 
0,15 μέτρα διά τά πλοία τών Κατηγοριών IV καί V. 

γ) Εις πλοία Κατηγοριών IV καί V, τά προστατευόμενα 
ύπό ύπερκατασκευασμάτων άνοίγματα έπί τοϋ καταστρώ- 
μ.ατοε δύνανται νά είναι άνευ κατωφλιού καί μέσων κλεισί¬ 
ματος καί αί όδηγοϋσαι εις τά ύπερκατασκευάσματα Οϋραι, 
νά έχουν ύψος κατωφλιού τουλάχιστον 0,15 μέτρων. Εις 
τάς λοιπάς περιπτώσεις τά άνοίγματα ταϋτα δέον νά προ- 
στατεύωνται διά τών προβλεπομένων ύπό τοϋ έδαφίου 
(β) τής παρούσης παραγράφου, μέσων. 

δ) Τά άνοίγματα τών δρυφάκτων νά έχουν διατομήν 
τουλάχιστον κατά τό ήμισυ τής άπαιτουμένης ύπό τοϋ έκά¬ 
στοτε ΐσχύοντος Κανονισμού «περί γραμμής φορτώσεως 
πλοίων έκτελούντων πλόας έσωτεριοΰ». 

ε) Αι διατάξεις διά κιγκλιδώματα καί λοιπά μέσα προ¬ 
στασίας πληρώματος τοϋ έκάστοτε ΐσχύοντος Κανονισμού 
«περί γραμμής φορτούσεως πλοίων έκτελούντων πλόας 
εσωτερικού» εφαρμόζονται καί έπί τών πλοίων τοϋ παρόντος 
Κανονισμού. 

στ) Αί εύρισκόμεναι κάτωθεν τοϋ καταστρώματος απο¬ 
χετεύσεις καί λοιπαί έξαγωγαί, δέον νά είναι έφοδιασμέναι 
οιά μιας τουλάχιστον άνεπιστρόφου βαλβίδος μετά θετικού 
μ,εσου κλεισίματος, άπ’ εύθείας προσαρμοσμένης έπί τοϋ 
εξωτερικού περιβλήματος, ή οποία Οά είναι δυνατόν νά 
χειρίζεται έπιτοπίως. 

ε) 11 πρώτη ύπέρ τό κατάστρωμα ύπερκατασκευή έφ’ 

όσον προστατεύει άνοίγματα έπί τοϋ καταστρώματος, 
δέον να είναι καιροστεγής, έξαιρέσει τών πλοίων τών Κατη¬ 
γοριών IV. καί V. Δέν επιτρέπεται ή ΰπαρξις ανοιγμάτων 
έπί τοϋ πρωραίου διαφράγματος τής πρώτης ύπέρ τό κατά¬ 
στρωμα υπερκατασκευής, έξαιρέσει μιας μόνον θύρας ΐσχυράς 
κατασκευής. 


η) Έάν εις τά πλοία τών άνωτέρω Κατηγοριών, υφισ- 
τανται πλευρικά παράθυρα, ταΰτα δέον να κλειωνται δια 
κρυστάλλου άσφαλείας ή άλλου ισοδυνάμου υλικοϋ απαγορευο- 
μένης τής χρησιμοποιήσεως κοινής ύάλου ή ευθραύστων 
κρυστάλλων. 

’Άρθρον 9. 

Αρχική εύστάθειας 

1. Επαγγελματικά τουριστικά πλοία : 

'Τπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου : 

α) Νέα καί ύπάρχοντα έπαγγελματικά τουριστικά πλοία, 
μεταφορικής ίκανότητος άνω τών 12 έπιβατών, ανεξαρτή¬ 
τως μήκους καί κατηγορίας πλοΰ, ύποβάλλονται εις ουσιαστι¬ 
κόν πείραμα εύσταθείας, διενεργούμενον συμφώνως προς 
τά κριτήρια τά οποία περιλαμβάνονται εις τό Παράρτημα I 
τού παρόντος Κανονισμού. 

β) Τών διατάξεων τοϋ άνωτέρω έδαφίου, εξαιρούνται 
τά πλοία μήκους άνω τών 20 μ., τών οποίων η κατασκευή 
ή μετασκευή εις έπαγγελματικά τουριστικά πλοία μεταφο¬ 
ρικής ίκανότητος άνω τών 12 έπιβατών, θά άρχίση μετά 
τήν θέσιν εις έφαρμογήν, τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ. Τά πλοία 
ταϋτα ύποχρεοΰνται νά συμμορφοϋνται προς τάς διατάξεις 
τής παραγράφου 2 τοϋ παρόντος άρθρου άναλόγως τής 
κατηγορίας εις τήν όποιαν κατατάσσονται. 

2. Αοιπά έπιβατηγά πλοία μή ύπαγόμενα εις τήν παρά¬ 
γραφον 1 τοϋ παρόντος άρθρου : 

'Τπό τήν έπιφύλαξιν τής παραγράφου 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου, αί άπαιτήσεις τοϋ έκάστοτε ΐσχύοντος Κανονισμοϋ 
«περί εύσταθείας επιβατηγών πλοίων» έφαρμόζονται καί 
έπί τών έπιβατηγών πλοίων τοϋ παρόντος Κανονισμού, μέ τήν 
ακόλουθον αναλογίαν : 

α) Τά πλοία Κατηγορίας I καί II (οίωνδήποτε πλόων 
έσωτερικοΰ-μικράς ακτοπλοΐας) τοϋ παρόντος Κανονισμού, 
ύπάγονται εις τήν Κατηγορίαν III (πλόων ακτοπλοΐας) 
τοϋ Κανονισμού «περί εύσταθείας έπιβατηγών πλοίων». 

β) Τά πλοία Κατηγορίας III (πλόων περιορισμένης 
έκτάσεως) τοϋ παρόντος Κανονισμού, ύπάγονται εις τήν 
Κατηγορίαν IV (πλόων περιορισμένης έκτάσεως) τοϋ 
Κανονισμού περί εύσταθείας έπιβατηγών πλοίων. 

γ) Τά πλοία Κατηγορίας IV καί V (τοπικών καί ειδικών 
τοπικών πλόων) τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ ύπάγονται εις 
τήν Κατηγορίαν V (ειδικών τοπικών πλόων) τοϋ Κανονισμοϋ 
περί εύσταθείας έπιβατηγών πλοίων. 

δ) Πλοία ανεξαρτήτως Κατηγορίας πλόων, μήκους μέχρι 
20 μέτρων, πλοία Κατηγορίας IV (τοπικών πλόων) παρα- 
λαμβάνοντα μέχρι 101 έπιβάτας, ώς καί πλοία Κατηγορίας 
V (ειδικών τοπικών πλόων) γενικώς, δύνανται άντί τών 
ανωτέρω νά ύποβάλλωνται εις ούσιαστικόν πείραμα εύστα- 
Οείας διενεργούμενον συμφώνως προς τά κριτήρια τά όποια 
περιλαμβάνονται εις τό Παράρτημα I τού παρόντος Κανο¬ 
νισμού. 

3. Νέα έπιβατηγά πλοία μήκους άνω -τών 14 μέτρων 
άνεξαρτήτως είδους, κατηγορίας πλόων. καί αριθμού . επι¬ 
βατών, φεροντα ίστιοφορίαν συνολικής έπιφανείας άνω τών 
80 τετραγωνικών μέτρων, ύποβάλλονται εις πραγματικόν 
πείραμα εύσταθείας, ώς προβλέπεται ύπό τού έκάστοτε 
ΐσχύοντος Κανονισμοϋ «περί εύσταθείας έπιβατηγών πλοίων». 
Αί υποβαλλόμεναι εις ΕΕΠ, σχετικαί μελάται, συντάσσοντάι 
συμφώνως προς τά κριτήρια τά όποια περιλαμβάνονται 
εις τό Παράρτημα II τού παρόντοε Κανονισμού. 
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Άρθρον 10. 

Εξαιρέσεις. : 

1. Έάν ή ΕΕΠ θεογρή ότι ώρισμένοι βραχείς εσωτερικοί 
πλοες, αι συνθήκαι έκτελέσεως τούτων, το είδος, αί διαστά¬ 
σεις, ο εξοπλισμός τοΰ πλοίου διά σωστικών μέσων καί ή 
εν γένει κατασκευή αύτοΰ, είναι τοιαϋται ώστε -να μή καθί¬ 
σταται πρακτικώς ή λογικώς δυνατή ή εφαρμογή τοΰ παρόν- 
τος Κανονισμού, δύναφαι ,.νά έξαιρέση τά υπάρχοντα καί 
ηδη δρομολογημένα ξύλινα έπιβατηγά. πλοΐα τά όποια εξυ¬ 
πηρετούν συγκ,οινωνιμκάς άνάγκας μικρών μεμονωμένων 
κοινοτήτων, εκ.τών προβλεπομένων άπαιτήσεων τοΰ παρόντος 
Κανονισμού, υπό τάς κάτωθι προϋποθέσεις : 

α) Τό πλοϊον καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ πλοΰ, δέν θά 
απομακρύνεται τής ακτής πλέον τών τριών ναυτικών μιλίων. 

β) Ο πλους νά έκτελήται μόνον κατά τήν διάρκειαν τής 
ημέρας καί ύπό εύνοϊκάς καιρικάς <τνν·3ήκας. 

.γ) Ο αριθμός τών έπιβαινρντων θά καθορίζεται εις τά 
3/5 τοΰ προσδιοριζομένου βάσει τοΰ πειράματος ευστάθειας 
καί δέν θά ύπερβαίνη τούς 49, καί 

δ) Τό πλο ΐον θά φέρη πρωραίαν στεγανήν φρακτήν ώς 
προβλεπεται υπό τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 7. 

’Άρθρον 11. 

Συμμόρφωσις υπαρχόντων πλοίων.. ..... · 

1. Ή προσαρμογή τών υπαρχόντων πλοίων' προς τάς 
απαιτήσεις τοΰ παρόντος Κανονισμού είνάν ύποχρέώτική. 

2. Διά τήν. κατά τήν ανωτέρω παράγραφον συμμόρφωσιν, 
δύναται ή Ε.Ε.Π., άναλόγως έκάστης περιπτώσεως, νά 
παρέχη εύλογον προθεσμίαν μή ύπερβαίνουσαν όμως οπωσ¬ 
δήποτε τό έτος. 

’Άρθρον 12. 

■ Οί παραβάται τοΰ.παρόντος Κανονισμοΰ ΰπόκεινται εις τάς 
ύπό τοΰ άρθρου 45 τοΰ Ν.Δ. 187/1973 «περί τοΰ Κώδικας 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» προβλεπομένας κυρώσεις. 

Εις τόν επί τής Εμπορικής Ναυτιλίάς /Υπουργόν, άνα- 
τίθεμεν' τήν δημοσίευσιν καί Ικτέλεσίν τοΰ παρόντος. 

·, Έν. Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ' ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙ ΑΝ ΝΗΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑ ΤΟΝ Α'. 

Πλοία μήκους μέχρις 20 μέτρων, μεταφορικής ίκανότητος 
άπό 13 μέχρι 50 επιβατών. 

1. .Εφαρμογή 

Αί διατάξεις τόΰ Κεφαλαίου Α' τοΰ παρόντος. Παραρτή¬ 
ματος εφαρμόζονται επί πλοίων μήκους μέχρις 20 μέτρων, 
μεταφορικής ίκανότητος άπό 13 μέχρι 50 επιβατών, ανε¬ 
ξαρτήτως κατηγορίας πλοΰ καί επί άφράκτων πλοίων ανε¬ 
ξαρτήτως άριθμοΰ επιβατών. 

2. Προετοιμασία 

Τό ουσιαστικόν πείραμα εύσταθείας εις τά ανωτέρω πλοΐα, 
διενεργεΐται συμφώνως προς τήν άκόλουθον μέθοδον : 


α) Έπί τοΰ πλοίου τοποθετούνται, τό έρμα, έάν απαιτείται, 
τά καύσιμα καί τό πόσιμον ύδωρ, τό πλήρωμα καί οί έπι- 
βάται τούς οποίους δύναται νά μεταφέρει άπό άπόψεως επάρ¬ 
κειας χώρων. 

β) Αντί τών επιβατών καί τοΰ πληρώματος επιτρέπεται 
ή χρήιϊιμοποίησις διαφόρων βαρών, οπότε δι’ έκαστον άτομον 
θά λαμβάνεται βάρος ίσον τϊρός 70 χιλιόγραμμα καί ή θέσις 
τοΰ κέντρου βάρους θά καθορίζεται εις άπόστασιν 0;90 
μέτρα άνωθεν τόΰ καταστρώματος. 

γ) Κατά τήν διάρκειαν τής διενεργείας τοΰ πειράμάτος 
εύσταθείας τό πλοϊον θά εύρίσκεται εις ύπήνεμον καί άπαλ- 
λαγμένον κυματισμοΰ, χώρον. 

3. Έκτέλεσις πειράματος εύσταθείας. 

(α) Μετά τήν κατά τά ανωτέρω τοποθέτησιν τών βαρών, 
μετράται εις άμφοτέρας ■ τάς «λευράς τοΰ πλοίου καί εις τό 
μέσον μήκος αύτοΰ, ή άπόστασις ■ άπό τό σημεϊον τομής 
τής άνω έπιφανείας τοΰ καταστρώματος μέ τήν πλευράν, 
μέχρι τής έπιφανείας τής θαλάσσης. '····> 

β) Τό ήμιάθροισμα τών δύο άποστάσεων, άποτδλεΐ τό 
ύψος έξάλων τής έμφόρτου καταστάσεως τοΰ πλοίου. 

γ) Ακολούθως έκκενοΰται τό πλοϊον άπό άριθμόν τινά 
έπιβατών ή άντιστοίχων βαρών, εις τρόπον ώστε νά άπο- 
μείνη. έπ αύτοΰ τό'40% τών έπιβατών. Οί άπομείναν'τες έπι 
βάται ή τά αντίστοιχα "βάρη, τοποθετούνται είςτήν μίαν- 
πλευράν τών πλευρικών καθισμάτων καί καθ’ δλον τό μήκος 
τοΰ πλοίου. / 

δ)’ Έάν τά καθίσματά δέν έπαρκοΰν διά τό 40% τών έπι¬ 
βατών, οί πλεοναζοντες ’ έπιβάται τοποθετούνται όρθιοι 
πλησίον τών καθισμάτων. 

ε) Έάν τό πλοϊον διαθέτει κατάστρωμα υπερκατασκευής 
δι’ έπιβάτας, τότε ή κατανομή τοΰ 40% τών έπιβατών, Οά 
λάβη χώραν εις τό κύριον κατάστρωμ.α καί εις τό κατάστρωμα 
υπερκατασκευής κατ’ άναλογίαν έμβαδών έλευθέρων κατα¬ 
στρωμάτων. 

4. Κριτήρια εύσταθείας. 

Ακολούθως διενεργεΐται νέα μέτρησις τοΰ ύψους έξάλων, 
μόνον εις τήν πλευράν εις τήν όποιαν έτοποθετή.θησαν οί 
έπιβάται. 

α) Έάν ή κατά ~ά. ανωτέρω μετρουμένη άπόστασις τής 
γραμμής καταστρώματος άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης, 
είναι,μεγαλυτέρα τοΰ ήμίσεος τοΰ, συμφώνως πρός τήν παρά¬ 
γραφόν 3 (β) εύρεθέντος, ύψους έξάλων τής έμφόρτου κατα- 
στάσεως, τό πλοϊον δύναται άπό άπόψεως εύσταθείας νά 
μεταφέρη άσφαλώς τόν. άριθμόν τών έπιβατών τόν όποιον 
δικαιούται νά παραλαμβάνη βάσει τών διατιθέμενων χοίρων. 

β) Έάν ή κατά τά ανωτέρω προκύπτουσα άπόστασις 
τής. γραμμής καταστρώματος άπό τής έπιφανείας τής 
θαλ.άσσης, είναι μικροτέρα τοΰ ήμίσεος τοΰ, συμφώνως 
πρός τήν παράγραφον 3 (β) εύρεθέντος, ύψους έξάλων τής 
έμφόρτου καταστάσεως; τότε επαναλαμβάνεται ή' διενέργειά 
τοΰ πειράματος εύσταθείας μέ μειωμένον άριθμόν επι¬ 
βατών, μέχρις ότου τό"40% αύτών, τοποθετούμενον εις τήν 
μίαν 7<λεύράν συμφώνωζ' πρός τήν διαδικασίαν τής παραγρά¬ 
φου 3 (γ) άποδόση άπόστασιν μεγαλυτέραν Τοΰ ήμίσεος τοΰ 
ύψους. έξάλων τής έμφόρτου καταστάσεως. . 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'. 

Πλοΐα μήκους μέχρις 20 μέτρων, μεταφορικής ίκανότητος 
άπό 51 μέχρι 150 έπιβατών καί πλοΐα μήκους άνω τών 
20 μέτρων, μεταφορικής ίκανότητος άπό 13 μέχρις 25 
έπιβατών. * · 

1. Εφαρμογή. 

·. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος. Κεφαλαίου έφαρμόζονται 
έπί πλοίων, άνεξαρτήτως κατηγορίας πλόων : 
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α) Μήκους μέχρις 20 μέτρων, μεταφορικής ίκανότητος 
άπό 51 μέχρι 150 επιβατών, καί 

β) Μήκους άνω των 20 μέτρων μεταφορικής ίκανότητος 
άπό 13 μέχρι 25 επιβατών. 

2. Προετοιμασία. 

Τό ουσιαστικόν πείραμα εύσταθείας εις τά ανωτέρω πλοία, 
δινεργεΐται συμφούνως προς τήν ακόλουθον μέθοδον : 

α) Έπί του πλοίου τοποθετούνται, τό έρμα, έάν απαι¬ 
τείται, τά καύσιμα καί τό πόσιμον ύδωρ μέ πληρότητα δε¬ 
ξαμενών κατά τά 3/4 τής χωρητικότητος αύτών, τό πλή¬ 
ρωμα καί οί έπιβάται τούς οποίους δύναται νά μεταφέρη 
άπό άπόψεως έπαρκείας χώρων. 

β) Αντί τών επιβατών καί τοϋ πληρώματος, έπιτρέπεται 
ή χρησιμοποίησις διαφόρων βαρών, οπότε δι’ έκαστον άτο- 
μον θά λαμβάνεται βάρος ΐσον πρός 70 χιλιόγραμμα καί ή 
θέσις τοϋ κέντρου βάρους θά καθορίζεται εις άπόστασιν 
0,90 μέτρα άνωθεν τοϋ καταστρώματος. 

γ) 'Η κατανομή τών επιβατών ή άντιστοίχων βαρών, 
θά λαμβάνη χώραν διά τήν πλέον δυσμενή θέσιν τήν όποιαν 
δύνανται νά λάβουν κατά τήν λειτουργίαν τοϋ πλοίου. 

δ) Εις πλοία διαθέτοντα δύο καταστρώματα δι’ έπι- 
βάτας, ή κατανομή τών έπιβατών θά λάβη χώραν κατ’ άνα- 
λογίαν έμβαδών ελευθέρων καταστρωμάτων. 

ε) Κατά τήν διάρκειαν τής διενεργείας τοϋ πειράματος 
εύσταθείας, τό πλοϊον θά εύρίσκεται εις ύπήνεμον καί άπηλ- 
λαγμένον κυματισμοϋ χώρον. 

στ) Εις πλοία έχοντα άνεπιστρόφους βαλβίδας εις τά 
δίκτυα άποχετεύσεων ή τοϋ έκτεθειμένου καταστρώματος, 
αΰται πρέπει νά άσφαλίζωνται εις τήν άνοικτήν θέσιν καθ’ 
ύλην τήν διάρκειαν τοϋ πειράματος. 

3. Έκτέλεσις πειράματος εύσταθείας. 
α) Μέ τό πλοϊον εις τήν έμφορτον κατάστασιν ώς προβλέ- 
πεται υπό τής παραγράφου 2(α), εφαρμόζονται αίάκόλουθοι 
ροπαί έγκαρσίας κλίσεως : 


3/4 τοϋ κήμους του άπό τήν πρώραν έάν τό έλάχιστον ύψος 
εξάλων εύρίσκεται πρύμνηθεν τοϋ σημείου τούτου δέν πρέ¬ 
πει νά είναι μεγαλυτέρα τών άκολούθων περιπτώσεων : 

α) Εις πλοία μετά κλειστού καταστρώματος τό έναπο- 
μένον ύψος έξάλων, μετρούμενον άπό τήν άνω επιφάνειαν 
τοϋ καταστρώματος εις τήν πλευράν μετά τήν εγκάρσιάν 
κλίσιν, δέν πρέπει νά είναι μικρότερον τοϋ ήμίσεος τοϋ άρχι- 
κοΰ ύψους έξάλων. 

β) Εις πλοία μερικώς άφρακτα, τό έναπομένον ύψος έξά¬ 
λων, μετρούμενον άπό τήν άνω έπιφάνειαν τοϋ καταστρώ¬ 
ματος εις τήν πλευράν, μετά τήν έγκαρσίαν κλίσιν, δέν 
πρέπει νά είναι μικρότερον άπό τάς άκολούθους σχέσεις : 

Διά οίουσδήποτε πλόας 

Ρ (2Ε -1,5 1) 

Η =- 

4Ε 

Διά πλόας περιορισμένης έκτάσεως καί εις προησπισμέ- 
νας περιοχάς : 

Ρ (2Ε -1) 

1ι =- 

4Ε 

“Ενθα: 

Η = έναπομένον ύψος έξάλων 

Ε = ολικόν μήκος τοϋ πλοίου 

I = μήκος άφράκτου τμήματος τοϋ καταστρώματος 

Ρ = ΰψος έξάλων προ τής έγκαρσίας κλίσεως, μετρού¬ 
μενον ώς καθορίζεται εις τήν παρούσαν παράγραφον. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


\ΥΧΒε 

Με =- (1) 

6 

Μα = ΡΧΑΧΗ (2) 

“Ενθα : 

Με=ροπή λόγω μετακινήσεως έπιβατών. 
λΥ=συνολικόν βάρος έπιβατών εις Κρ. 

Βε=μέγιστο πλάτος τοϋ πλοίου προσιτό διά τούς έπιβάτας. 
Μα=ροπή κλίσεως λόγω άνέμου σέ Κρ-ΓΠ. 

Α =ή προβολή τής πλευρικής έπιφανείας τών έξάλων 
τοϋ πλοίου, συμπεριλαμβανομένων καί απάντων 
τών υπερκατασκευών, έπί τοϋ έπιπέδου συμμετρίας 
τοϋ πλοίου εις τετραγωνικά μέτρα. 

Η απόστασις τοϋ γεωμετρικού κέντρου τής έπιφανείας 
έξάλων Α άπό τήν ίσαλο τοϋ πλοίου. 

Ρ= πίεσις άνέμου εις Κρ/πι 2 , λαμβανομένη ώς άκολού- 
θως : 

35 διά πλόας έντός καί εις περιοχάς λιμένος, 

50 διά πλόας έντός προησπισμένων περιοχών, 

Ίο δι’ οίουσδήποτε πλόας. 

β) Τό απαιτούμενο βάρος διά τήν δημιουργίαν έπί τοϋ 
πλοίου των ροπών Με καί Μα θά ίσοΰται μέ τό βάρος τών 
επιβατών τους οποίους δύναται νά μεταφέρη τό πλοϊον ή δέ 
κατανομή του θά γίνεται ώς άναφέρεται εις τά έδάφια (γ) 
και (δ) της παραγράφου 2. 

4. Κριτήρια εύσταθείας 

Οταν το πλοϊον ύπόκειται εις τήν μεγαλυτέραν έκ τών 
ροπών, των σχέσεων (1) καί (2), ή βύθισις αύτοΰ ή όφειλο- 
μένη,εις την εγκάρσιάν κλίσιν καί μετρουμένη εις τό σημεΐον 
του ελάχιστου υψους έξάλων ή είς σημεΐον άπέχον κατά τά 


Εις δλα τά ιστιοφόρα Ε/Γ πλοία μήκους άνω τών 14 
μέτρων τά όποια διαθέτουν συνολικήν έπιφάνειαν ιστίων 
άνω τών 80 τετραγωνικών μέτρων, έπιπροσθέτως, τών 
άπαιτήσεων άρχικής εύσταθείας αί όποΐαι έφαρμόζονται 
εις πλοία ανευ ιστιοφορίας συμφώνως πρός τούς ίσχύοντας 
Κανονισμούς περί άρχικής εύσταθείας διά πλοία τής κα¬ 
τηγορίας των, θα εξετάζεται καί ή έπίδρασις τοϋ άνέμου 
έπί τών ιστίων, ώς άκολούθως : 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΟΥ : 

Εις τάς κάτωθι καταστάσεις φόρτου θά έξετάζεται ή 
άθικτος ευσταθεια τών πλοίων μετά τής μεγίστης ίστιο- 
φορίας. · . . <" 

α ) Πληρης φόρτος επιβατών καί δεξαμενών καυσίμων, 
ποσίμου ΰδατος καί λιπαντελαίου. 

β) Πλήρης, φόρτος έπιβατών καί αί δεξαμεναί καυσίμων 
καί ποσίμου ύδατος εις κατάστασιν 1/4 τοϋ πλήρους, φορ¬ 
τίου των. 

2. Κριτήρια εύσταθείας Ιστιοφόρων πλοίων : 

π ιτ) τ7ιν , εξ^ασιν τής εύσταθείας τών ιστιοφόρων 
Ε/Ι πλοίων, θά χρησιμοποιήται τό διάγραμμα τών μοχλο- 
βραχιόνων επαναφοράς. Η μέθοδος ύπολογισμοΰ τοϋ άνω- 
τέρω διαγράμματος θά είναι άκριβής καί θά λαμβάνη ύπ’ 
δψιν την διαγωγή τοϋ πλοίου, έάν αΰτη είναι μεγαλυτέοα 
του 4/ 0 τοϋ μήκους τής ίσάλου του. 

β) Π αρχική, ευστάθεια τών ιστιοφόρων Ε/Γ πλοίων 
άκολούθω · * 1 ^ " Γρε '' ς γων ^ ας έγκαρσίας κλίσεως, ώς 
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(1) Θ χ : γωνία εγκάρσιάς κλίσεως μέχρι το σημεΐον 
βυθίσεως της τομής της άνω επιφάνειας τοΰ καταστρώματος 
μέ την πλευράν τοΰ πλοίου. 

, ΟΖ(Θ1) „ (ΗΖ)ΙΧΔΧΙΟ 2 , 4 

<ΗΖ,)= Εοδ^ϊ (1) 5ι= αχϊ- ι ° αΙ "' (2) 

(2) Θ 2 =γωνία εγκάρσιάς κλίσεως άπαιτουμένη διά τήν 
εναρξιν της εισροής ΰδατος εκ των ανοιγμάτων τοΰ κατα¬ 
στρώματος τοΰ πλοίου. 'Η γωνία Θ, δέν θά λαμβάνεται ποτέ 
μεγαλυτέρα των 60 μοιρών. 


(ΗΖ) 2 = 


Ε(Θ2) 


~ + 14,3 (δΐη 2Θ,) (3) 


ς (ΗΖ)2 χ Δ χ 10 2 , 

5 * = -ΧχΈ- 4θη/πΐ (4) 


(3) 0 3 = Γωνία άνατροπής τοΰ πλοίου. 'Η γωνία Θ* 
δέν θά λαμβάνεται μεγαλυτέρα των 120 μοιρών. 


(ΗΖ) 3 = 


Β(Θ 3 ) 


^ + 14,3 (δΐη 2Θ 3 ) 


(5) 


= (ΗΖ),, X Δ χ 10^ 1οη/ιη ί (6) 
3 Α X Η 


Ένθα : 

— ΟΖ=μοχλοβραχίων επαναφοράς. 

— Ε(Θ 2 ) =έμβαδον κάτωθι της καμπύλης τών ΟΖ 
μεταξύ τών γωνιών 0 καί Θ 2 · 

— Ε(Θ 3 )=έμβαδον κάτωθι τής καμπύλης τών ΟΖ μεταξύ 
τών γωνιών 0 καί Θ 3 . 

— Έάν ή γωνία Θ 3 είναι μικροτέρα τών 90 μοιρών, 
ή έπιφάνεια κάτωθι τής καμπύλης τών ΟΖ μεταξύ τών 
γωνιών Θ 3 καί 90 μοιρών, λαμβάνεται άρνητική είς τύν 
υπολογισμόν τοΰ Ε (Θ 3 ). 

— Δ= έκτόπισμα τοΰ πλοίου εις μετρικούς τόννους. 

— Α—συνολική επιφάνεια ιστίων εις τετραγωνικά μέτρα. 

Διά τά ιστία σχήματος τετραγωνικού λαμβάνεται ώς 
επιφάνεια ή προβολή αύτών εις τό έπίπεδον συμμετρίας τοΰ 
πλοίου, δταν σχηματίζουν μετ’ αύτοΰ γωνίαν 45 μοιρών. 

— 1ι=άπόστασις τοΰ κέντρου τής έπιφανείας τών Ιστίων 
έκ τοΰ ήμίσεος τοΰ μέσου βυθίσματος τοΰ πλοίου είς μέτρα. 

γ) 'Ως έλάχισται τιμαί τών κριτηρίων 8 1 , δ 3 καί δ 3 
λαμβάνονται αΐ κάτωθι : 

1. Διά πλόας μή άπομακρυνομένορς άπο τάς άκτάς 
πέραν τών 20 ναυτικών μλίων 

8 Ι =1,10, δ 2 =1,30, δ 3 =1,80 

2. Δι’ οίουσδήποτε πλόας 

8,=! ,20, 5 2 =1,60, δ 3 =2,20. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒ ΕΡΝΗΣΕ9Σ τ(Χξ ΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ* 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ : 

Ή έτήσια σνυδρομή τη; Εφημερίδας της Κυβερνήσθως, ή τιμή των φύλλων της ττού πουλιούνται τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άπό 1 ’ίανουαρίου 1974 ώ$ άκολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


> » 

» » 

» » 


1. Γιά τό Τείχος Α' ..,,.. Δραχ. 

2 . ' » » » Β' . » 

Γ' ..,.. » 

Δ' ..., » 

Νομικών Προσώπων Δ.Δ. 
κτλ_.·.ν. ί ' » 

» » Παράρτημα . » 

» » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ.... » 

» Δελτίο Εμπορική καί Βιομηχανικής 

"Ιδιοκτησίας » 

9. Γιά δλα τά τείχη καί τά Δ.Ε.Β.Ι. ....... » 

ΟΙ Δήμοι καί οΐ Κοινότητες τού Κράτους κατα- 
. βάλουν τό 1/2 τών άυωτέρω συνδρομών. , 


3. 

4. 

5. 

6 . 
7Γ 
8 . 


600 

700 

500 

1.000 

500 

300 

3.000 

200 

6.000 


Υπέρ 


τέρ τοϋ'Ταμείου ’Αλληλοβοηθείας Προσ ωτπ- 
0 τοϋ ’ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 
λαγοΰν τά έξης ποσά: - 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 


2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 


» » Β' . > 

» » Γ' .V 

» » Δ' ■■■·■:, ... » 

» » Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου κτλ.» 

» » ' Παράρτημα .. » 

» » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. . » 

» Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας .. » 


-. 9. Γιά δλα τά τεύχη 


30 

35 

25 

50 

25 

15 

150 

10 

.|οο. 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 


Ή τιμή πωλήσεωτ ■'άθε φύλλου, Κχρις 8 σελ., είναι 3 δρχ., άπό 9 ώς 40 σελ. 8 δρχ., άπό 41 ώς 80 σελ. 15 δρχ., άπό 81 σέΛ. καί άνω 

ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνετ α ι κατά 15 δρχ. άνά 80 σελίδες. · 


ΣτόΤ 


Γ'. τέλη Δημοσιεύσεων 


Εται- 


τό Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί' 
ρειών Περιωρισμένης Ευθύνης : 

Α'. Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών ;>· 

1. Τών δικαστικών πράξεων. Δραχ. 

2. Τών καταστ α τικών Ανωνύμων Εταιρειών... » 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών . » 

4. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων σέ γενικές 

συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώ- 
σεων, που προβλέπονται άπό τό άρθρο 59 
παρ. 3 τού _Ν.Δ. 400/70 «περί Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών Εταιρειών» καί τών άποφά- 
σεων τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΛΤΑ, 
πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις * 

5. Τών άνακοινώσεων τών ύπό διάλυση Ανωνύ¬ 

μων Εταιρειών, κατά τό Β.Δ. 20/5/1939 ... > 

6. Τών Ισολογισμών τών Ανωνύμων Εταιρειών » 

'. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών . » 

8. Τών Αποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 

*. Τών υπουργικών άποφάσεων «περί παροχής 
άδείας έπεκτάσεως τών έργασιών Ασφα¬ 
λιστικών Εταιρειών», τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων Ανωνύμων “Εταιρειών γε¬ 
νικά, καί τών άποφάσεων τού Δ.Σ. τού 
ΕΛΤΑ, μέ -Ης άποΤ»ς έγκρίνονται καί δημο¬ 
σιεύονται οί κανονισμοί αύτού. » 

)Χ. Τών άποφάσεων «περί παροχής πληρεξουσιό¬ 
τητας πρός άνηπροσώπιυσιν έν “Ελλάδι άλ- 
λοδαπών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μτταβιβάάεως τού χαρτοφυλακίου ’ Α¬ 
σφαλιστικών “Εταιρειών κατά τό άρθρον 59 

παρ. 1 τού Ν.Δ. 400/70». .7Γ.7. .... τ 

'■ · Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως Ανωνύ¬ 
μων “Εταιρειών» . » 


400 

10.000 

2.000 


1.000 

200 

4.000 

1.000 

600 


4.000 


2.000 

10.000 


12. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής τού Χρημα¬ 

τιστηρίου «περί είσάγωγής χρεωγράφων είς ' 
τό Χρηματιστήρισν προς διαπραγμάτευσι ν, 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 3 Α.Ν. 148/67» . Δραχ. 

13. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τού 
Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τού άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/ 

1967 ». » 

Β'. Δημοσιεύματα “Εταιρειών Περιωρισμένης 
Εύθύνης : 

1. Τών καταστατικών . > 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών __ » 

3. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων. » 

4. Τών Ισολογισμών. » 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 

χείων . » 

Γ'. Δημοσιεύματα ’Αλληλασφαλιστικών Συνε¬ 
ταιρισμών - ’Αλληλασφαλιστικών Τα¬ 
μείων καί Φιλανθρωπικών Σωματείων : 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί χορηγή- 

σεως άδείας λειτουργίας Άλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - ’Αλληλασφαλιστικών 
Ταμείων» . » 

2. Τώ 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


1.000 


Τών Ισολογισμών τών άνωτΐρω Συνεταιρι¬ 
σμών, Ταμείων καί Σωματείων. » 

II. Στό Τέταρτο τεύχος, τών δικαστικών πρά¬ 
ξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημοσιεύσεων. » 

Τό ποσοστό έπϊ των τελών δημοσιεύσεων στό Τεύχος Ανωνύμων 
“Εταιρειών καί “Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης, πού πρέπει νά 
κβταβέΛλεται υπέρ τού Ταμείου ’Αλληλοβοηθείας Προσωπικού 
ΕθνικσΟ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκε γενικά σέ 5ο/ο. 


1.000 


400 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

185) Ρ ΐΓί7ΚΜ^»ρί«5 ΤΑΠΕΤ “* Ή 1«3™/3639/1947(ίΟΝΕΟ 

,«£■ „■<*,*^ τ »Μρ ™ΤΑΠΕΓ 

•Ο Γ«νικύς Διευθυντής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
































